RECOMMENDED 


SELLING PRICES 


FOR THE RETAIL TRADE 


FOR USE WITH CATALOGUE Nos. 108, 109 


EFFECTIVE 
IN GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 


FROM 


1st FEBRUARY 1971 


<=I:I|[0I01* 


LIMITEO 


BRITOOL WORKS, BUSHBURY 


WOLVERHAMPTON 


WV10 9NB 


Telephone: 0902-731281 


Telegrams: TOOLS, WOLVERHAMPTON 


Telex: 339085 


A James Neill company‘ 
Ref. No. 109/1PL/H. 


Cat. 


Tool No. and Description 
Page 
Price 


No. 
Each 


£ 


A13 Turnscrew Socket Bit 
.. 
11 
-46 


A31/1PZD Pozidriv Bit Adaptor No. 
1 
28 
-74 


A31/2PZD Pozidriv Bit Adaptor No. 2 
28 
-74 


A31/3PZD Pozidriv Bit Adaptor No.3 
28 
-74 


A32/4PZD Pozidriv Bit Adaptor No. 4 
28 
-74 


A33/125 
Hex. Bit Adaptor Mg" A/F 
28 
-55 


A33/156 
Hex. Bit Adaptor 5/,1” A/F 
28 
-55 


A33/187 
Hex. Bit Adaptor 7,6" A/F 
28 
-55 


A33/218 
Hex. Bit Adaptor V31” A/F 
28 
-55 


A33/250 Hex. Bit Adaptor '/4” A/F 
28 
-56 


A33/312 
Hex. Bit Adaptor 5A," A/F 
28 
-56 


A33/375 
Hex. Bit Adaptor 3/8” A/F 
28 
-58 


A33/3M 
Hex. Bit Adaptor 3 mm. 
28 
-55 


A33/4M 
Hex. Bit Adaptor 4 mm. 
28 
-55 


A33/5M 
Hex. Bit Adaptor 5 mm. 
28 
-55 


A33/6M 
Hex. Bit Adaptor 6 mm. 
28 
-56 


A33/8M 
Hex. Bit Adaptor 8 mm. 
.. 
28 
-56 


A33/10M 
Hex. Bit Adaptor 10 mm. 
.. 
28 
-58 


A42 Speed Brace 
.. 
11 
1-20 


A45 
Ratchet Handle 
.. 
11 
2-47 


A50 Spinner Handle 
.. 
11 
-62 


A56 
Bar Handle 
.. 
.. 
11 
-20 


A58 6" Extension with Adaptor 
29 
1-91 


A61 
'L' Handle 
.. 
.. 
11 
-32 


A63 ‘T’ Adaptor 
. 
. 
11 
-42 


A70 Sliding Offset Handle 
11 
-73 


A76 Ratchet Unit 
11 
4-33 


A79 Swivel Handle 
11 
1-68 


A91 
Universal Joint 
11 
1-13 


A92 Stud Extractor 
27 
2-38 


A93 Flexible Extension 
11 
1-02 


A96 3" Extension 
11 
-56 


A97 6" Extension 
11 
-78 


A98 12" Extension 
11 
1-00 


AB312 7!,” A/F 
10 
-33 


AB324 2 B.A. 
10 
-33 


AB338 
M,” W. 
10 
-33 


A3344 lyn” A/F 
10 
-33 


AB365 
1 B.A. 
10 
-33 


A8375 %” A/F 
10 
-33 


AB413 
O B.A. 
10 
-33 


AB437 
M6” A/F 
.. 
10 
-33 


A8445 
3A,” W. M," B.S. 
10 
-33 


A3469 
'%2” A/F 
10 
-33 


AB500 '/2” A/F 
.. 
10 
-33 


AB525 
M," W. %," B.S. 
10 
-33 


A8531 
'%1” A/F 
10 
-33 


A3562 
%6” A/F 
10 
-33 


AB594 
“A2” A/F 
.. 
10 
-33 


AB600 %." W. %" B.S. 
10 
-33 


AB625 
5/3” A/F 
. .‘ 
10 
-33 


AB687 M,” A/F 
10 
-33 
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AB710 
3%" W. M.” B.S. 
.. 
.. 
10 
-33 


AB750 
3/4" A/F 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


AB812 
WM” A/F 
.. 
.. 
.. 
10 
-36 


A3820 
7.5” W. '/2” B.S. 
.. 
.. 
10 
-36 


ABC324 2 B.A. 
.. 
.. 
.. 
29 
-58 


ABC437 M," A/F 
.. 
.. 
.. 
29 
-58 


ABC445 M." W. '/4” B.S. 
.. 
.. 
29 
-58 


ABCSOO '/2” A/F 
.. 
.. 
.. 
29 
-58 


ABC525 
M," W. §/.5" B.S. 
.. 
.. 
29 
-58 


ABC562 
%¢” A/F 
.. 
.. 
.. 
29 
-62 


ABC60O %.” W. 3/3" B.S. 
.. 
.. 
29 
-62 


ABC625 %” A/F 
.. 
.. 
.. 
29 
-65 


ABC687 M6” A/F 
.. 
.. 
.. 
29 
-65 


ABC710 
3/3” W. M," B.S. 
.. 
.. 
29 
-65 


ABC750 
3/4” A/F 
.. 
.. 
.. 
29 
-65 


ABC812 '%,” A/F 
.. 
.. 
.. 
29 
-69 


ABC820 M," W. '/2” B.S. 
.. 
.. 
29 
-69 


ABM9 
9mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
. 
-33 


ABM1010mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM11 
11 mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM12 12mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM13 13 mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM14 14mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM15 15 mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM16 16 mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM17 17mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM18 18mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM1919mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-33 


ABM20 20 mm. 
.. 
.. 
., 
10 
-36 


ABM21 
21 mm. 
.. 
.. 
.. 
10 
-36 


AD375 
3A,” A/F 
. 
. 
9 
-40 


AD437 M," A/F 
. 
. 
9 
-40 


AD445 M," W. '/1” B.S. 
9 
-40 


AD500 '/2" A/F 
. 
. 
9 
-42 


AD525 
'/1” W. 5/.6” B.S. 
9 
-45 


AD562 
%5” A/F 
. 
. 
9 
-45 


AD594 
'9/,2” A/F 
. 
. 
9 
-47 


AD600 %,” W. %" B.S. 
9 
-47 


AD625 %" A/F 
9 
-56 


AD687 '%,” A/F 
.. 
9 
-56 


AD710 
1%,” W. 7/.6" B.S. 
9 
-65 


AD750 3/," A/F 
. 
. 
9 
-69 


AD812 
'%5” A/F 
. 
. 
9 
-75 


AD820 M,” W. '/1” B.S. 
9 
-75 


ADH812 14 mm. Spark Plug Socket.. 
9 
-82 


AH187 
%5” A/F 
.. 
.. 
.I 
10 
-31 


AHZSO '/4" A/F 
.. 
10 
-31 
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AHM7 7 mm. 
10 
-31 


AHM8 8 mm. 
10 
-31 


APDP 
3/3” sq. Plug x '/4” sq. Plug 
27 
-45 


APEP %" sq. Plug x '/1” sq. Plug 
27 
-40 


APES 
3/9” sq. Plug x '/2” sq. Socket 
.. 
27 
-45 


APOP %” sq. Plug x -448" Hex. Plug 
27 
-53 


APOS 
3A,” sq. Plug x -448" Hex. Socket 
27 
-67 


AQ250 
M," A/F 
9 
-35 


AQ312 
5/.5" A/F 
9 
-35 


A0375 
3/5" A/F 
9 
-35 


AQ437 
7/.6” A/F 
9 
-35 


AQ500 
'/2" A/F 
9 
-35 


ASEP %" sq. Socket x '/2" sq. Plug 
.. 
27 
-44 


ASOP 
3/3” sq. Socket x -448" Hex. Plug 
27 
-58 


AU375 %" A/F 
9 
1-11 


AU437 
7/.6” A/F 
.. 
9 
1 -11 


AU445 M,” W. M,” BS. 
9 
1-11 


AU500 
I/1" A/F 
.. 
9 
1-13 


AU525 
'/1” W. 5A6” B.S. 
9 
1-20 


AU562 '/.6” A/F 
.. 
9 
1 -24 


AU600 
5/.6” W. 3/5” B.S. 
9 
1-24 


AU625 %" A/F 
9 
1-24 


AU687 '%,” A/F 
.. 
9 
1-24 


AU710 
3A,” W. M6" B.S. 
9 
1-27 


AU750 3/,” A/F 
.. 
9 
1-27 


AVT100 20-100 lb./in. 
55 
6-05 


AVT300 404300 lb./in. 
55 
7-15 


CSB093 
3/32" A/F 
28 
-06 


(253125 
'/3” A/F 
28 
-06 


(288156 
5/32" A/F 
28 
-06 


CSB187 
3/.6" A/F 
28 
-06 


CSB218 
7A1" A/F 
28 
-06 


CSB250 
'/4" A/F 
28 
-06 


(283312 
5A6" A/F 
28 
-08 


(283375 
3A,” A/F 
28 
-14 


CSB500 
'/2" A/F 
28 
-24 


CSB562 
%6" A/F 
28 
-30 


CSB3M 
3 mm. 
28 
-06 


CSB4M 
4 mm. 
28 
-06 


CSBSM 
5 mm. 
28 
-06 


CSBSM 
6 mm. 
28 
-06 


CSB8M 
8 mm. 
28 
-10 


CSB10M 
10 mm. 
28 
-14 


CSB12M 
12 mm. 
28 
-24 


CSB14M 
14 mm. 
.. 
28 
-30 
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Tool No. and Description 
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D30 
Screwdriver Bit Holder 
. 
. 
7 
-44 


D31/1PZD Pozidriv Bit Adaptor No. 
1 
28 
-66 


D31/ZPZD Pozidriv Bit Adaptor No. 2 
28 
-66 


D31 /3PZD Pozidriv Bit Adaptor No. 3 
28 
-66 


D33/093 
Hex. Bit Adaptor V31” A/F 
.. 
28 
-48 


D33/125 
Hex. Bit Adaptor I/g" A/F 
. 
. 
28 
-48 


D33/156 
Hex. Bit Adaptor 5A2" A/F 
.. 
28 
-48 


D33/187 
Hex. Bit Adaptor %,” A/F 
.. 
28 
-48 


D33/218 Hex. Bit Adaptor V32" A/F 
.. 
28 
"-48 


D33/250 Hex. Bit Adaptor '/,” A/F 
28 
-48 


D33/3M 
Hex. Bit Adaptor 3 mm. 
28 
-48 


D33/4M 
Hex. Bit Adaptor 4 mm. 
28 
-48 


D33/5M 
Hex. Bit Adaptor 5 mm. 
28 
-48 


D33/6M 
Hex. Bit Adaptor 6 mm. 
28 
-48 


D50 
Spinner Handle 
7 
'51 


D55 
Bar Handle 
7 
'11 


D61 
‘L’ Handle 
.. 
.. 
7 
-20 


D70 
Sliding Offset Handle 
7 
'56 


D71 
Ratchet Handle (Refrigeration) 
71 
1-78 


D72 
Ratchet Handle (Refrigeratio 
71 
2-72 


D74 
Ratchet Handle 
. 
. 
. 
. 
7 
2-64 


D75 
Spinner Ratchet 
7 
1-42 


D79 
Swivel Handle 
7 
1 '31 


D90 
Stud Extractor 
27 
2-56 


D91 
Universal Joint 
7 
1-07 


D92 
2" Extension 
.. 
7 
-38 


D93 
Flexible Extension 
7 
-82 


D94 
4" Extension 
7 
'47 


D95 
8" Extension 
7 
'68 


D96 
3" Extension 
7 
-45 


D97 
6" Extension 
7 
'64 


DB312 fig’ A/F 
6 
-24 


DB344 lyn” A/F 
5 
'27 


DB375 %” A/F 
5 
'29 


DB437 
%6" A/F 
6 
-31 


DB500 '/2” A/F 
6 
'31 


DH152 8 B.A. 
6 
'22 


DH172 7 B.A. 
6 
-22 


DH187 
Tm” A/F 
6 
'22 


DH193 6 B.A. 
6 
-22 


DH219 M," A/F 
6 
-22 


DH220 5 B.A. 
6 
-22 


DH234 
'5/54" A/F 
6 
'22 


DH248 4 B.A. 
6 
-22 


DH250 
M,” A/F 
6 
'22 


DH266 
'7...” A/F 
.6 
'22 


DH281 
%;” A/F 
6 
'22 


DH282 3 B.A. 
6 
-22 


DH312 %,” A/F 
6 
-22 


DH324 2 B.A. 
6 
-22 


DH338 
M," W. 
. 
. 
.. 
6 
-22 
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Tool No. and Description 
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No. 
Each 
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DH344 
'%2” A/F 
6 
-22 


DH365 
1 B.A. 
6 
-24 


DH375 
7/8” A/F 
6 
-24 


DH413 
O B.A 
6 
-25 


DH437 
M5" A/F 
6 
-25 


DH445 
3A6” W. ‘A 
B S 
6 
-25 


DH500 '/" A/F 
6 
-27 


DHM4 
4 mm 
6 
-22 


DHM4-5 4-5 mm. 
6 
-22 


DHM5 
5 mm. 
6 
-22 


DHM5-5 5-5 mm. 
6 
-22 


DHM6 
6 mm 
6 
-22 


DHM7 
7 mm 
6 
-22 


DHM8 
8 mm 
6 
-22 


DHM9 
9 mm. 
6 
-24 


DHM10 
10 mm 
6 
-24 


DHM11 
11 mm 
6 
-25 


DHM12 
12mm 
6 
-25 


DHM13 
13mm 
6 
-25 


DHM14 
14 mm 
6 
-25 


DHM15 
15mm 
6 
-25 


DPAS 
M," sq. Plug x %” sq. Socket 
.. 
27 
-55 


DPDP 
'/,” sq. Plug x M." sq. Plug 
27 
-49 


DPMP 
M," sq. Plug x 9/32” sq. Plug 
.. 
27 
-49 


DPMS 
M.” sq. Plug x %2” sq. Socket 
.. 
27 
-42 


DPDS. 
M.” sq. Plug x M," sq. Socket 
.. 
27 
-42 


DPH3 Hexagon Plug V31” A/F 
70 
-36 


DPH4 Hexagon Plug M,” A/F 
70 
-36 


DPH5 Hexagon Plug 5/32” A/F 
70 
-36 


DPH6 Hexagon Plug M6” A/F 
70 
-36 


DQZ50 
M.” A/F 
6 
-22 


DQ312 %,” A/F 
6 
-22 


DQ375 
3A,” A/F 
6 
-22 


DRG1 
Gland Nut Socket 
70 
-38 


DRG2 Gland Nut Socket 
70 
-38 


DRG3 Gland Nut Socket 
70 
-45 


DRG4 Gland Nut Socket 
70 
-51 


DRG5 Gland Nut Socket 
70 
-42 


DRO1 
Gland Nut Socket 
70 
-47 


DRO2 Gland Nut Socket 
70 
-64 


DR03 Gland Nut Socket 
70 
-84 


DRX187 Valve Stem Socket %,”A/F 
.. 
70 
-36 


DRX219 Valve Stem Socket 7/,2”A/F 
.. 
70 
-36 


DRX250 Valve Stem Socket M,” A/F 
.. 
70 
-36 


DRX312 Valve Stem Socket %‘” A/F 
.. 
70 
-36 


DRX375 Valve Stem Socket %" A/F 
.. 
70 
-42 
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No. 
Each 


£ 


DSAP 
'/4" sq. Socket x %” sq. Plug 
. 
. 
27 
-38 


DSDS 
'/4" sq. Socket x W’ sq. Socket 
27 
-35 


DSMP W’ sq. Socket x %2’' sq. Plug 
.. 
27 
-51 


DSMS 
M," sq. Socket x 9A,” sq. Socket 
27 
-38 


DSDS/D61 
Brake Adjusting 
Wrench 
76 
-55 


DT57 0-45 lb./in. 
.. 
.. 
.. 
60 
5-22 


E14 
Turnscrew Socket Bit 
. 
. 
17 
-45 


E15 
Turnscrew Socket Bit 
.. 
17 
-53 


E16 
Turnscrew Socket Bit 
. 
. 
17 
-53 


E17 
Turnscrew Socket Bit 
. 
. 
17 
-73 


E31/1PZD Pozidriv Bit Adaptor No.1 
28 
-78 


E31/ZPZD Pozidriv Bit Adaptor No.2 
28 
-78 


E31 /3PZD Pozidriv Bit Adaptor No.3 
28 
-78 


E32/4PZD Pozidriv Bit Adaptor No.4 
28 
-78 


E33/187 
Hex. Bit Adaptor 3/.6” A/F 
.. 
28 
-64 


E33/218 
Hex. Bit Adaptor V3,” A/F 
. 
. 
28 
-64 


E33/250 
Hex. Bit Adaptor '/4" A/F 
.. 
28 
‘ 
-64 


E33/312 
Hex. Bit Adaptor §/.6" A/F 
.. 
28 
-64 


E33/375 
Hex. Bit Adaptor 3A,” A/F 
.. 
28 
-64 


E33/500 
Hex. Bit Adaptor '/1” A/F 
. 
. 
28 
-69 


E33/562 
Hex. Bit Adaptor %." A/F 
. 
. 
28 
-84 


E33/SM 
Hex. Bit Adaptor 5 mm. 
.. 
28 
-64 


E33/6M 
Hex. Bit Adaptor 6 mm. 
.. 
28 
-64 


E33/8M 
Hex. Bit Adaptor 8 mm. 
.. 
28 
-64 


E33/10M 
Hex. Bit Adaptor 10 mm. 
.. 
28 
-64 


E33/12M 
Hex. Bit Adaptor 12 mm. 
.. 
28 
-69 


E33/14M 
Hex. Bit Adaptor 14 mm. 
.. 
28 
-84 


E42 
Speed Brace 
. 
. 
.. 
17 
1-31 


E56 
Bar Handle 
.. 
.. 
17 
-37 


E58 
6" Extension with Adaptor 
29 
2-20 


E61 
‘L’ Handle 
.. 
.. 
17 
-58 


E63 
‘T’ Adaptor 
. 
. 
. 
. 
17 
-45 


E67 
Ratchet Unit 
. 
. 
. 
. 
17 
4-55 


E70 
Sliding Offset Handle 
.. 
17 
-91 


E73 
Ratchet Handle 
.. 
.. 
17 
2-37 


E74/40T 
Ratchet Handle 
.. 
.. 
17 
3-07 


E79 
Swivel Handle 15" 
.. 
17 
2-32 


E81 
Coupler 
.. 
.. 
.. 
17 
-19 


E85 
Swivel Handle 18" 
.. 
17 
2-64 


E91 
Universal Joint 
.. 
.. 
17 
1-28 


E92 
Stud Extractor 
. 
. 
. 
. 
27 
’ 
2-56 


E96 
3" Extension 
. 
. 
. 
. 
17 
-68 


E97 
6" Extension 
. 
. 
. 
. 
17 
-85 


E98 
12" Extension 
. 
. 
. 
. 
17 
1 -10 


E99 
18" Extension 
. 
. 
. 
. 
17 
1 -38 


EB338 
V." W. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
-36 


EB375 
3/.” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
-36 


EB437 
M5” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
-36 


EB445 
M," W. M,” B.S. 
-36 
. 
. 
. 
14 
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EB500 
%" A/F 
.. 
14 
-38 


EB525 
M," W. -'/.6" B.S. 
14 
-38 


EB562 
9/.5" A/F 
.. 
14 
-38 


EB594 
'9/32" A/F 
.. 
14 
-40 


E8600 
%‘" W. %” B.S. 
14 
-40 


EB625 
%" A/F 
.. 
14 
-40 


EB656 
1‘/n” A/F 
14 
-40 


E8687 
"/.5” A/F 
.. 
14 
-44 


EB710 
3/3" W. %6” BS. 
14 
-46 


E8750 
3/," A/F 
.. 
14 
-47 


EB781 
15/3;" A/F 
14 
-47 


EB812 
'%,” A/F 
.. 
14 
-53 


EB820 
7.5" W. '/2” B.S. 
14 
-53 


EB875 
7/3" A/F 
.. 
14 
-55 


EB920 
'/2” W. 9/.6” B.S. 
14 
-55 


EB937 
'%6” A/F 
14 
-55 


EB1000 1" A/F 
.. 
14 
-60 


EB1010 
9A6" W. %” B.S. 
14 
-60 


E31062 1%," A/F 
.. 
14 
-64 


EB1100 5/." W. "/.4," B.S. 
14 
-65 


EB1125 1'/3"A/F 
.. 
14 
-65 


EB1187 13/.6”A/F 
.. 
14 
-73 


E81200 M," W. 3/,” BS. 
14 
-73 


EB1250 1'/." A/F 
.. 
14 
-82 


EB1300 3/," W. M,” B.S. 
14 
-82 


EBC437 
7/.6" A/F 
.. 
29 
-52 


EBC445 
37.6" W. M," B.S. 
29 
-62 


EBC500 
'/1” A/F 
.. 
29 
-64 


EBC525 
'4" W. 5/,6" B S 
29 
-64 


EBC562 
%5” A/F 
. 
29 
-65 


EBC600 
5/.6” W. 3/3" B 
29 
-69 


EBC625 
%” A/F 
29 
-69 


EBC687 
'%6" A/F 
. 
. 
29 
-69 


EBC710 
3/3" W. M,” B.S. 
29 
-69 


EBC750 
3/4” A/F 
.. 
29 
-69 


EBC812 
'3/.6” A/F 
.. 
29 
-76 


EBC820 
M.” W. '/2" B.S. 
29 
-76 


EBC875 
"/5" A/F 
.. 
29 
-76 


EBC920 
'/2” W. 9/.4" B.S. 
29 
~76 


EBC937 
'%.” A/F 
. 
29 
-76 


EBC1000 1” A/F 
.. 
29 
-84 


EBC1010 
9/,5" W. 5/5” B.S. 
29 
-84 


EBC1062 1'/.5" A/F 
.. 
29 
-87 


EBC11OD 
5/3” W. M,” B.S. 
29 
-87 


EBM10 10 mm. 
15 
-36 


EBM11 
11 mm. 
15 
-36 


EBM12 12 mm. 
15 
-38 


EBM13 13 mm. 
15 
-38 


EBM14 14 mm. 
15 
-38 


EBM15 15mm. 
15 
-40 


EBM16 16mm. 
.. 
.. 
15 
-40 
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EBM17 17 mm. 
15 
-44 


EBM18 18 mm. 
15 
-46 


EBM19 19 mm. 
15 
-47 


EBM20 20 mm. 
15 
-47 


EBM21 
21 mm. 
15 
-53 


EBM22 22 mm. 
15 
-55 


EBM23 23 mm. 
15 
-55 


EBM24 24 mm. 
15 
-55 


EBM25 25 mm. 
15 
-58 


EBM26 26 mm. 
15 
-60 


EBM27 27 mm. 
15 
-64 


EBM28 28 mm. 
15 
-65 


EBM29 29 mm. 
15 
-69 


EBM30 30 mm. 
15 
-73 


EBM32 32 mm. 
15 
-82 


ED445 
7%." W. '/4” B.S. 
16 
-73 


ED500 
'/;” A/F 
. 
. 
16 
-73 


ED525 
'/4” W. %‘” B S 
16 
-73 


ED562 
9/.4” A/F 
16 
-73 


ED600 
7.,” W. 3/.” B S 
16 
-73 


ED625 
5/," A/F 
16 
-75 


ED687 
WI." A/F 
. 
. 
16 
-75 


ED710 
3/." W. M.” B.S. 
16 
-75 


ED750 
3/4" A/F 
. 
. 
16 
-80 


ED812 
'%‘” A/F 
.. 
16 
-87 


ED820 
M." W. '/2" B.S. 
16 
-87 


ED875 
"/3" A/F 
. 
. 
16 
-89 


ED920 
'/2” W. %.” B.S. 
16 
-95 


ED937 
WA," A/F 
. 
. 
16 
-95 


ED1000 1"A/F 
.. 
16 
1-07 


ED1010 M.” W. 5/," B.S. 
16 
1-09 


ED1062 1%,"A/F 
.. 
16 
1-13 


ED1100 %” W. M," B.S. 
16 
1-20 


ED1125 1%"A/F 
.. 
16 
1-20 


EDH812 
14 mm. Spark Plug Socket 
.. 
16 
-87 


EPHP 
'/2" sq. Plug x 3/," sq. Plug 
.. 
27 
-60 


EPHS 
'/2" sq. Plug x 3/," sq. Socket 
.. 
27 
-91 


EQ375 
3%" A/F 
14 
-45 


EQ437 
M.” A/ F 
14 
-51 


E0500 
'/2" A/F 
14 
-51 


EQ562 
%," A/F 
14 
-53 


EQ625 
5/5” A/F 
14 
-53 


E0687 
M.” A/F 
14 
-55 


EQ750 
3/4" A/F 
14 
-55 


EQ812 
'%"' A/F 
14 
-67 


E0875 
7/.” A/F 
. 
. 
. 
. 
14 
-76 


E01000 1" A/F 
.. 
.. 
14 
-80 
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ESFP 
'/1” sq. Socket x 5/3" sq. Plug 
.. 
27 
-91 


ESHP '/2" sq. Socket x 3/.” sq. Plug 
.. 
27 
-78 


EU437 
M6” A/F 
.. 
15 
1-56 


EU445 
3/.6” W. '/1" B.S. 
15 
1-56 


EU500 
'/2" A/F 
.. 
15 
1-56 


EU525 
M,” W. 5A," B.S. 
15 
1-56 


EU562 9.," A/F 
.. 
15 
1-60 


EU600 
5/.6” W. %" B.S. 
15 
1-60 


EU625 5/," A/F 
15 
1-60 


EU687 ‘My’ A/F 
.. 
15 
1-60 


EU710 
3/3” W. M," B.S. 
15 
1-60 


EU750 3/,” A/F 
.. 
15 
1 -64 


EU820 M," W. '/2” B.S. 
15 
1-64 


EU875 
"A," A/F 
.. 
15 
1-64 


EU920 '/2” W. %” B.S. 
15 
1-64 


EUM11 
11 mm. 
15 
1-56 


EUM1313 mm. 
15 
1-56 


EUM1717 mm. 
15 
1-60 


EUM19 19 mm. 
15 
1-64 


EUM22 22 mm. 
15 
1-64 


EVT600 
100-600 lb./in. 
55 
7-96 


EVT1200 200-1200 lb./in. 
55 
8-65 


EVT2000 400-2000 lb./in. 
55 
9-25 


EVT3000 600-3000 lb./in. 
55 
11-44 


FTB1/3 Ferguson Tractor Service Set 
36 
40-73 


FTB3 
Cylinder Head Nut Wrench 
.. 
36 
1-18 


FTB11 
Brake Adjusting Wrench 
76 
-53 


G55 
Bar Handle 
26 
3-02 


G63 ‘T’ Adaptor 
. 
26 
2-20 


G74 Ratchet Handle 
.. 
26 
14-50 


G82 8" Extension 
26 
2-95 


G83 16" Extension 
26 
3-98 


G91 
Universal Joint 
.. 
26 
5-51 


GH1300 3/." W. 7A," B.S. 
25 
2-62 


GH1312 
15/.6" A/F 
25 
2-62 


GH1375 13/.” A/F 
25 
2-62 


GH1437 1%.” A/F 
.. 
25 
2-62 


GH1480 
7/3" W. 1" B.S. 
25 
2-80 


GH1500 1'/2” A/F 
.. 
25 
2-85 


GH1574 '%.” W. 1%," B.S. 
25 
2-95 


GH1625 1%" A/F 
.. 
25 
3-05 


GH1670 1" W. 1%” B.S. 
25 
3-38 


GH1687 1"/.5" A/F 
25 
3-42 


GH1750 1%" A/F 
25 
3-52 


GH1812 1'%6” A/F 
.. 
25 
3-82 


GH1860 1%” W. 1'/.” B.S. 
25 
3-95 


GH1875 17/," A/F 
25 
3-95 
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GH2000 2" A/F 
.. 
25 
4-40 


GH2050 1%" W. 1%” B.S. 
25 
4-53 


GH2062 2%.” A/F 
25 
4-53 


GH2125 2%” A/F 
25 
5-18 


GH2187 2%,” A/F 
.. 
25 
5-20 


GH2220 1%” W. 11/,” B.S. 
25 
5-20 


GH2250 2'/1" A/F 
25 
5-56 


GH2375 2%” A/F 
.. 
25 
5-56 


GH2410 1'/2” W. 1%” B.S. 
25 
5-84 


GH2500 2'/2” A/F 
25 
6-22 


GH2562 2%,” A/F 
.. 
25 
6-36 


GH2580 1%" W. 1%” B.S. 
25 
6-36 


GH2625 25/." A/F 
25 
6-47 


GH2750 23/4” A/F 
25 
7-62 


GH2760 
13/4" W. 2" B.S. 
25 
7-62 


GH2937 2'5/.6" A/F 
25 
9-36 


GH3125 3%" A/F 
.. 
25 
9-84 


GH3150 2" W. 2%" B.S. 
25 
10-18 


GHM36 36 mm. 
25 
2-62 


GHM41 
41 mm. 
25 
3-05 


GHM46 46 mm. 
25 
3-82 


GHM50 50 mm. 
25 
4-40 


GHM55 55 mm. 
25 
5-20 


GHM60 60 mm. 
25 
5-56 


GHM65 65 mm. 
25 
6-36 


GHM70 70 mm. 
25 
7-62 


GHM75 75 mm. 
25 
9-36 


GHM80 80 mm. 
25 
10-18 


GVT8400 4200-8400 lb./in. 
55 
39-60 


H55 Bar Handle 
23 
-82 


H63 ‘T’ Adaptor 
.. 
.. 
.. 
23 
1-00 


H73 Ratchet Handle (use with H81) 
.. 
23 
5-64 


H74 Ratchet Handle 
.. 
23 
7-00 


H76 Ratchet Unit 
23 
11-72 


H81 
Coupler 
.. 
23 
-40 


H82 8" Extension 
23 
1-76 


H83 16" Extension 
23 
2-31 


H85 Swivel Handle 
23 
3-58 


H91 
Universal Joint 
.. 
23 
2-71 


H96 3" Extension 
23 
1-29 


HB820 
M.” W. '/1” B.S. 
22 
-84 


HB875 
7/.” A/F 
.. 
22 
-84 


HB920 
'/2” W. %5” B.S. 
22 
-84 


HB937 
'%." A/F 
22 
-84 


HB1000 1" A/F 
. 
22 
-84 


HB1010 31.” W. %" B.S. 
22 
-84 


HB1062 1%."A/F 
.. 
22 
-85 


HB1100 %" W. M.” B.S. 
22 
-87 


HB1125 1%" A/F 
. 
-87 
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HB1187 
1%6” A/F 
.. 
22 
-98 


HB1200 M6” W. 3/,” B.S. 
22 
1-13 


HB1250 1%” A/F 
.. 
22 
1-27 


HB1300 3/," W. 7/3” B.S. 
22 
1-27 


HB1312 1%," A/F 
22 
1-27 


HB1375 1%” A/F 
.. 
22 
1-36 


HB1390 '%‘” W. '%6” B.S. 
22 
1-36 


HB1437 1M6" A/F 
.. 
22 
1-45 


HB1480 M,” W. 1" B.S. 
22 
1-56 


HB1500 1'/2" A/F 
22 
1-60 


HB1562 1%," A/F 
.. 
22 
1-71 


HB1574 '%.” W. 1%‘” B.S. 
22 
1-71 


HB1625 1%" A/F 
., 
22 
1-76 


HB1670 1" W. 1%" B.S. 
22 
2-14 


HB1687 1'V.,” A/F 
22 
2-14 


HB1750 1%" A/F 
22 
2-18 


HB1812 1'%,” A/F 
.. 
22 
2-22 


HB1860 1'/,,’’ W. 1'/,” B.S. 
22 
2-29 


HB1875 1%” A/F 
.. 
22 
2-29 


HB2000 2" A/F 
.. 
22 
2-67 


HB2050 1%” W. 13/,” B.S. 
22 
2-73 


HB2220 1%” W. 1'/2” B.S. 
22 
3-07 


HBM22 22 mm. 
22 
-84 


HBM23 23 mm. 
22 
-84 


HBM24 24 mm. 
22 
-84 


HBM26 26 mm. 
22 
-84 


HBM27 27 mm. 
22 
-85 


HBM29 29 mm. 
22 
-95 


HBM30 30 mm. 
22 
-98 


HBM32 32 mm. 
22 
1-27 


HBM33 33 mm. 
22 
1-27 


HBM35 35 mm. 
22 
1-36 


HBM36 36 mm. 
22 
1-45 


HBM38 38 mm. 
22 
1-60 


HBM39 39 mm. 
22 
1-71 


HBM40 40 mm. 
22 
1-71 


HBM41 
41 mm. 
22 
1-76 


HBM42 42 mm. 
22 
2-14 


HBM45 45 mm. 
22 
2-18 


HBM46 46 mm. 
22 
2-22 


HBM50 50 mm. 
22 
2-55 


HBM54 
5/1 mm. 
22 
2-85 


HD937 
Rear ‘U’ Bolt Nut Wrench 
76 
1-73 


HPGP 3/"’ sq. Plug x1” sq. Plug 
. 
27 
1-80 


HPGS 3/.” sq. Plug x 1" sq. Socket 
.. 
27 
1-80 


HSGP 3/.” sq. Socket x 1" sq. Plug 
27 
1-55 


HVT5000 120045000 lb./in. 
55 
25-82 
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2J2531 
'/." x 5/.4” A/F 
. 
. 
45 
-29 


ZJ3137 
%‘" x 3/3" A/F 
.. 
.. 
45 
-33 


ZJ3344 
'/3” x M," W. —x '/1” B.S. 
.. 
44 
-35 


ZJ3743 
%" x 7/.6” A/F 
. 
. 
. 
. 
45 
-35 


ZJ4350 
M,” x '/2” A/F 
. 
. 
. 
. 
45 
-38 


2J44-52 
m" x '/1"‘ W. M,” x %,” B.S. 
44 
-38 


2J5056 
'/2" x %6” A/F 
. 
. 
. 
. 
45 
-44 


2J5260 
M," x 7.,” W. %," x 3/3" B.S. 
44 
-44 


2J5662 
%6" x %" A/F 
. 
. 
. 
. 
45 
-44 


ZJ5968 
"A," x M." A/F 
.. 
. 
. 
45 
-47 


ZJ6071 
%s'’ x 3/3" W. 3/3” x M,” B.S. 
44 
-47 


2J6268 
5A,” x M," A/F 
.. 
.. 
45 
-47 


2J6275 
%” x 3/." A/F 
45 
-55 


2J6875 
M.” x 3/4" A/F 
.. 
.. 
45 
-55 


ZJ7182 
%" x 7/.5” W. 7/.5” x '/z” B.S. 
44 
-55 


ZJ7192 
3/3” x '/2" W. 7/.5" x 9/.6” B.S. 
44 
-69 


ZJ7587 
3/4" x M," A/F 
. 
. 
. 
. 
45 
-69 


ZJ7881 
1%," x ‘%,” A/F 
. 
. 
. 
45 
-69 


ZJ8193 
'%g’’ x 5/15" A/F 
.. 
.. 
45 
-69 


2.18292 
7.,” x '/2" W. '/2” x %,” B.S. 
44 
-69 


ZJ8796 
7A" x "A1" A/F 
. 
. 
. 
. 
45 
-87 


2J92101 
'/2" x 7/.6” W. 9/.5" x %” B.S. 
44 
-87 


2J93100 
'5/.‘" x 1" A/F 
. 
. 
. 
. 
45 
-87 


2J101110 
%6” x %” W. 5/3" x M," B.S. 
44 
1-18 


2.1106125 1%,” x 1%" A/F 
.. 
.. 
45 
1-31 


2J110120 %” x 'V.,” W. In," x 3/4” B.S. 
44 
1-31 


2J110130 %” x 3/4” W. M," x 7/5” B.S. 
44 
1-31 


2J112131 
1%" x15/,,”A/F 
.. 
.. 
45 
1-31 


ZJ M67 
6 x 7 mm. 
45 
-29 


2J M78 
7 x 8 mm. 
45 
-29 


ZJM89 
8 x 9 mm. 
45 
-33 


2JM810 
8 X10 mm. 
45 
-33 


2JM1011 
10 x 11 mm. 
45 
-35 


ZJM1113 
11 x13 mm. 
45 
-38 


ZJM1213 12x13 mm. 
45 
-38 


ZJM1317 13x17 mm. 
45 
-47 


ZJM1415 14x15 mm. 
45 
-44 


ZJM1617 16x17 mm. 
45 
-47 


ZJM1719 17x19 mm. 
45 
-55 


ZJM1819 .18 x 19 mm. 
45 
-55 


2JM1922 19 x 22 mm. 
45 
-69 


ZJ M2022 20 x 22 mm. 
45 
-69 


2JMZ123 
21 x 23 mm. 
45 
-69 


2J M2224 22 x 24 mm. 
45 
-82 


2J M2426 24 x 26 mm. 
45 
-87 


2JM2427 24 x 27 mm. 
45 
1-07 


2JM2528 25 x 28 mm. 
45 
1-16 


2JM2730 27 x 30 mm. 
45 
1-24 


2JM2732 27 x 32 mm. 
45 
1-24 


2JM3032 30 x 32 mm. 
45 
1-24 
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3J3344 
W x 3/.6” W. —x M,” B.S. 
.. 
50 
-16 


3J3743 
7%," x M,” A/F 
.. 
50 
-16 


3J4350 
7A6” x '/2" A/F 
.. 
.. 
50 
-18 


3J4452 
%6” x M," W. M," x %," B.S. 
50 
-18 


3J5056 
'/2" x 5%,” A/F 
. 
. 
.. 
50 
-22 


3J5260 
M,” x 5A," W. 5/,6” x 3/5” B.S. 
50 
-22 


3J5662 
5/,6” x 5A,” A/F 
.. 
50 
-22 


3J5968 
'’/,2'’ x “A6” A/F 
.. 
.. 
50 
-25 


3J6071 
%6” x %” W. 3A," x M,” B.S. 
50 
-25 


3J6275 
%” x 3/,” A/F 
. 
. 
50 
-29 


3J6875 
M." x 3/,” A/F 
.. 
.. 
50 
-29 


3J7182 
%” x Ms” W. %6” x '/2” B.S. 
50 
-31 


3J7587 
3/," x M," A/F 
.. 
50 
-38 


3J7881 
2%," x '%,” A/F 
50 
-40 


3J8187 
”/.6’’ x M,” A/F 
.. 
.. 
50 
-42 


3J8292 
Vm” x '/2" W. '/2” x %6” B.S. 
50 
-45 


3J82101 
7.6" x %5” W. '/2" x 5/3” B.S. 
50 
-51 


3J92101 
'/2” x %,” W. 9A,” x %” B.S. 
50 
-51 


3J93100 
'5/..’' x 1" A/F 
. 
50 
-53 


3J93112 
'5/.,’’ x1%'’ A/F 
.. 
.. 
50 
-58 


3J101110 
%6” x %” W. 5A," x 'M,’’ B.S. 
50 
-69 


3J106125 1'/.,’’ x 1%" A/F 
.. 
.. 
50 
-96 


3J110130 
5/3" x 3/.” W. ‘Mg’ x 7/3" B.S. 
50 
1-02_ 


3JM89 
8 x 9 mm. 
50 
-16 


3JM1011 
10x11 mm. 
50 
-16 


3JM1213 12x13 mm. 
50 
-18 


3JM1415 14x15 mm. 
50 
-22 


3JM1617 16x17 mm. 
50 
-25 


3JM1819 18x19 mm. 
50 
-29 


3J M2022 20 x 22 mm. 
50 
-38 


3JM2123 
21 x 23 mm. 
50 
-45 


3JM2426 24 x 26 mm. 
50 
-53 


3JM2528 25 x 28 mm. 
50 
-65 


3J M2732 27 x 32 mm. 
50 
-91 


5J1013 
11 
x 9 B.A. 
43 
-24 


SJ1115 10 x 8 BA. 
43 
-24 


5J1722 
7 x 5 B.A 
.. 
43 
-24 


5J1821 
M6” x 7/,2” A/F 
43 
-24 


5J1825 
3/.5" x M,” A/F 
43 
-24 


5J1924 6 x 4 B.A. 
.. 
43 
-24 


5J2432 4 x 2 B.A. 
.. 
43 
-24 


5J2528 
M," x 7,2" A/F 
43 
-24 


5J2531 
M," x %” A/F 
43 
-24 


5J2836 
3 x1 B.A. 
.. 
43 
-24 


5J3134 
5/.6” x W3,” A/F 
43 
-24 


5J3241 
2 x 0 B.A. 
.. 
43 
-24 


SJ3743 
3A" x M6” A/F 
43 
-24 


5JM324 3-2 x 4 mm. 
43 
-24 


5JM45 
4 x 5 mm. 
43 
-24 
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SJM555 5 x 5-5 mm. 
43 
-24 


SJ M78 
7 x 8 mm. 
43 
-24 


BJ2531 
'/1" x 51,” A/F 
.. 
.. 
47 
-24 


6J3137 
§/.,” x 3A” A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-24 


BJ3344 
'/," x 3%,” W. —x M," B.S. 
.. 
46 
-24 


6J3743 
%” x M," A/F 
.. 
.. 
47 
-24 


6J435O 
M,” x '/;" A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-27 


GJ4452 
M," x '/4” W. '/1” x 5A,” B.S. 
46 
-27 


6J5056 
'/2” x %,” A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-33 


6J5260 
'/4” x %," W. %," x 3/," B.S. 
46 
-35 


GJ5662 
%," x 5/," A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-35 


6J5668 
M," x 'M,’' A/F 
47 
-38 


GJ5968 
'%1” x M,” A/F 
. 
.. 
47 
-38 


GJ5978 
" 2" x 7-5/.2" A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-44 


6J6071 
%,” x %" W 
3A," x M," B.S. 
46 
-38 


BJ6268 
%" x 'V.,” A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-38 


BJ6275 
%” x 3A" A/F 
. 
47 
-44 


GJ6281 
%” x '3.,” A/F 
47 
-51 


GJ6875 
'M,’’ x 3/4” A/F 
47 
-44 


GJ6878 
”/,," x 1%," A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-51 


BJ6881 
“A,” x '3.,” A/F 
.. 
.. 
47 
-51 


6J7182 
3/,” x M,” W. M,” x '/2” B.S. 
46 
-53 


6J7192 
3A," x '/2" W. M," x %,” B.S. 
46 
-65 


GJ7581 
3/4” x '3.,” A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-56 


6.17587 
3/4" x 7A" A/F 
. 
. 
47 
-65 


GJ7881 
2%,” x 'V,,” A/F 
47 
-60 


6J8187 
'%," x 7A,” A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-65 


BJ8292 
M," x '/2” W. '/2” x %," B.S. 
46 
-71 


6J82101 
M," x M,” W. '/2" x %" B.S. 
46 
-78 


SJ8793 
M," x '%,” A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
‘ -78 


6J87100 
7/," x 1" A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-78 


6J87106 
M," x 1%," A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
-95 


6J92101 
'/2" x %,” W. %," x %" B.S. 
46 
-84 


6J92110 
'/2" x %" W. %,” x M,” B.S. 
46 
-95 


6J93100 
'%,” x 1" A/F 
.. 
.. 
47 
-87 


GJ93112 
W," x 1%" A/F 
.. 
.. 
47 
-95 


6J100106 1" x 1%,." A/F 
.. 
.. 
47 
1-02 


6J101110 %,”x5/,"W.%"x M,” B.S. 
.. 
46 
1-02 


SJ101120 M,” x 'M," W. %" x 3/4” B.S. 
46 
1-38 


6J106112 1%,” x 1%” A/F 
.. 
47 
1-38 


6.1106125 1%,” x 
1 M," A/F 
.. 
.. 
47 
1-51 


6J110120 
x 'M',’’ W. M,” x 3/4” B.S. 
46 
1-51 


6J110130 ‘5/,” x 3/,” W. 'M,’’ x 7/," B.S. 
46 
1-64 


6J112125 1'A,”x1'/,"A/F 
.. 
.. 
47 
1-64 


6J112131 1%” x 1%," A/F 
.. 
.. 
47 
1-64 


6J120130 M,” x 3/," W. 3/,” x 7/1,” B.S. 
46 
2-20 


j 6J120139 'M,’’ x '91,” W. 3/," x '%,” B.S. 
46 
2-35 


1 6J125143 1'/,” x 1%," A/F 
. 
.. 
47 
2-55 


6J130148 3/," x "/3" W. 7A," x 1 ” B.S. 
.. 
46 
2-55 


GJ131150 1%," x 1'/2" A/F 
, 
47 
2-64 


6.1137150 1%” x 1'/2” A/F 
47 
2-64 


6J143162 1%,” x 1%” A/F 
.. 
.. 
47 
3-53 


P 
1 
n I 


6 
<3.1I(0I0l> 
109/1PL/H 


Cat. 


Tool No. and Description 
Page 
Price 


No. 
Each 


E 


GJ148167 M,” x 1" W. 1" x 
1 M,” B.S. 
.. 
46 
3-53 


6J157167 
'%6” x 1" W. 
— x 1%," BS. 
46 
3-64 


6J162181 
1%” x 
1 '%"’ A/F 
.. 
.. 
47 
3-93 


6J167186 1”x1'A,"W.1'/3”x1'/,”B.S. 
46 
3-93 


6.1168187 1'%6” x 1%” A/F 
,_ 
.. 
47 
3-93 


6J181200 1'%6” x 2" A/F 
.. 
_. 
47 
5-20 


6J186205 1'A,”x1'/,"W.1'/,”x1%”B.S. 
46 
5-20 


BJ218237 2%” x 23/3" A/F 
. 
. 
. 
. 
47 
8-33 


6J222241 
13A,”x1'/~,”W.1'/2”x1-%"B.S. 
46 
8-33 


6JM67 
6 x 7 mm‘ 
.. 
47 
-24 


6JM78 
7 x 8 mm. 
.. 
47 
-24 


GJM89 
8 x 9 mm... 
47 
-24 


6JM810 
8 x 10 mm. 
47 
-24 


6JM1011 
10 x 11 mm. 
47 
-24 


GJM1113 11x13 mm. 
47 
-29 


6JM1213 12x13 mm. 
47 
-29 


6JM1317 13 x 17 mm. 
47 
-38 


6JM141514x15mm. 
47 
-35 


GJM1617 16x17 mm. 
47 
-38 


6JM1719 17x19 mm. 
47 
-44 


6JM181918x19mm‘ 
47 
-44 


6JM1922 19 x 22 mm. 
47 
-65 


6JM2021 
20 x 21 mm. 
47 
-65 


BJM2223 22 x 23 mm. 
47 
-75 


GJ M2224 22 x 24 mm. 
47 
-78 


6JM2425 24 x 25 mm. 
47 
-87 


6JM2427 24 x 27 mm. 
47 
-96 


6JM2627 26 x 27 mm. 
47 
1-00 


6JM2730 27 x 30 mm. 
47 
1-38 


6JM2829 28 x 29 mm. 
47 
1-38 


6JM3031 
30 x 31 mm. 
47 
1-40 


6JM3032 30 x 32 mm. 
47 
1-51 


6J M3235 32 x 35 mm. 
47 
2-35 


GJM3236 32 x 36 mm. 
47 
2-55 


GJM3641 
36 x 41 mm. 
47 
3-53 


6JM4146 
41 x 46 mm. 
47 
3-93 


6J M4650 46 x 50 mm. 
47 
5-20 


GJM5055 50 x 55 mm. 
47 
7-71 


6JM5560 55 x 60 mm. 
47 
8-33 


K172 
7 B.A. M,” W. 
52 
-45 


K187 %," A/F 
.. 
52 
-45 


K196 6 B.A. 5 mm. A/F 
52 
-45 


K220 5 B.A. 7/,1” A/F 
52 
-47 


K236 6 mm. A/F 
.. 
.. 
52 
-47 


K250 4 B.A. V3,” W. '/4” A/F 
.. 
52 
-47 


K276 
7 mm. A/F 
.. 
.. 
52 
-49 


K282 3 B.A. 9/3,” A/F 
52 
-49 


K315 8 mm. A/F %” A/F 
52 
-53 


K324 2 B.A. 
.. 
.1 
.. 
52 
-53 


K343 
M," and 5/3,” W. '%,” A/F 
52 
-53 


K354 9 mm. A/F 
.. 
.. 
52 
-58 
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K365 
1 B.A. 
.. 
52 
-58 


K375 
3/3” A/F 
52 
-58 


K393 10 mm. A/F 
.. 
52 
-58 


K413 
O B.A. '%z” A/F 
52 
-58 


KX250 l/4” A/F 
52 
-53 


KX312 
5/.5" A/F 
52 
-56 


KX375 3/.” A/F 
52 
-65 


M23 
Screwdriver Bit 
7 
-25 


M24 
Screwdriver Bit 
7 
-25 


M25 
Screwdriver Bit 
7 
-25 


MPAP %;” sq. Plug x %" sq. Plug 
.. 
27 
-45 


MPAS 
932” sq. Plug x 3/3” sq. Socket 
.. 
27 
-45 


MPOP 
951” sq. Plug x -448" Hex. Plug 
27 
-45 


MSAP %,” sq. Socket x %" sq. Plug 
.. 
27 
-44 


MSOP 
951” sq. Socket x -448" 
Hex. 


Plug 
.. 
_. 
,_ 
27 
-45 


MSEP 
%;" sq. Socket x V," sq. Plug 
.. 
27 
-45 


OPEP -448" Hex. Plug x '/2" sq. Plug 
27 
-51 


OPES -448" Hex. Plug x '/2" sq. Socket 
27 
-51 


OSEP -448" Hex. Socket x '/;” sq. Plug 
27 
-51 


P/EPHS 
'/2" sq. Plug x 3/4” sq. Socket 
27 
1-55 


P/FPGS %" sq. Plug x 1" sq. Socket 
27 
2-27 


P/FPHS 
5/3" sq. Plug x 7/4” sq. Socket 
27 
1-44 


P/FSEP %” sq. Socket x '/1" sq. Plug 
27 
-91 


P/FSHP %" sq. Socket x 3%,” sq. Plug 
27 
1-31 


P/HPGS 3/.” sq. Plugx1” sq.Socket 
.. 
27 
2-27 


P/HSGP 3/1” sq. Socketx 1 ” sq. Plug 
.. 
27 
1-95 


PA96 3" Extension 
63 
1-04 


PAH282 3 B.A. 
63 
-36 


PAH312 
§/.5” A/F 
63 
-36 


PAH324 2 B.A. 
63 
-36 


PAH338 
M,” W. 
63 
-36 


PAH344 '%;” A/F 
63 
-36 


PAI-I365 
1 B.A. 
63 
-36 


PAH375 3A" A/F 
63 
-36 


PAH413 0 B.A. 
63 
-36 


PAH437 M,” A/F 
.. 
63 
-36 


PAH445 %.” W. '/4” B.S. 
63 
-36 


PAI,-I500 '/2" A/F 
.. 
63 
-36 


PAH525 W’ W. 7.,” B.S. 
63 
-36 


PAH562 %." A/F 
.. 
63 
-36 


PAH600 %." W. 3/3" B.S. 
63 
-36 


PAH625 %” A/F 
63 
-36 


PAH687 '%.”A/F 
.. 
63 
-36 


PAH710 
3/5” W. %‘” B.S. 
63 
-36 


PAH750 
3%” A/F 
.. 
-36 
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PAH812 
'%6" A/F 
.. 
63 
-36 


PAH820 
7/,6” W. '/1” B.S. 
63 
-36 


PAHD437 
7A6” A/F 
63 
-38 


PAHD562 %,” A/F 
63 
-42 


PAHD687 
"/.5” A/F 
.. 
63 
-44 


PAHM7 
7 mm. 
63 
-36 


PAHM8 
8 mm 
63 
-36 


PAHM9 
9 mm. 
63 
-36 


PAHM10 10 mm. 
63 
-36 


PAHM11 
11 mm. 
63 
-36 


PAHM12 12 mm. 
63 
-36 


PAHM13 13 mm. 
63 
-36 


PAHM14 14 mm. 
63 
-36 


PAHM15 15 mm. 
63 
-36 


PAHM16 16 mm. 
63 
-36 


PAHM17 17 mm. 
63 
-36 


PAHM18 18 mm. 
63 
-36 


PAHM19 19 mm. 
63 
-36 


PAHM20 20 mm. 
63 
-36 


PE91 
Universal Joint 
64 
1-98 


PE96 3" Extension 
64 
-93 


PE97 6" Extension 
64 
1-00 


PE98 12" Extension 
.. 
64 
1-25 


PEH375 
%" A/F 
64 
-49 


PEH437 
M5” A/F 
. 
. 
64 
-49 


PEH445 
3/.6” W. '/4” B.S. 
64 
-49 


PEH500 
'/2" A/F 
.. 
64 
-49 


PEI-I525 
'/1" W. 7,,” B.S. 
64 
-49 


PEH562 
9/,6" A/F 
.. 
64 
-51 


PEH594 
'9/,2” A/F 
.. 
64 
-51 


PEH600 
5/.6” W. 3/3” B.S. 
64 
-51 


PEH625 
%” A/F 
64 
-51 


PEH687 
'%," A/F 
.. 
64 
-56 


PEH710 
3/5” W. 7.6” B.S. 
64 
-56 


PEH750 
3/4" A/F 
.. 
64 
-56 


PEH812 
'3/.6" A/F 
.. 
64 
-56 


PEH820 
M,” W. '/1” B.S. 
64 
-56 


PEH875 
7/3" A/F 
.. 
64 
-56 


PEH920 
'/2" W. %6” B.S. 
64 
-58 


PEH937 
'5/.5” A/F 
64 
-58 


PEH1000 1" A/F 
.. 
64 
-65 


PEH1010 
%.5" W. %” B.S. 
64 
-65 


PEH1062 1%,” A/F 
.. 
64 
-73 


PEH1100 %" W. "/.6" B.S. 
64 
-73 


PEH1125 1%” A/F 
.. 
64 
-82 


PEH1200 “A.” W. 3/,” B.S. 
64 
-87 


PEH1250 1%" A/F 
.. 
64 
-87 


PEH1300 3/,” W. M," B.S. 
64 
-95 
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PEHD625 %” A/F 
64 
1-13 


PEHM8 
8 mm. 
64 
-49 


PEHM10 10 mm. 
64 
-49 


PEHM11 
11 mm. 
64 
-49 


PEHM12 12 mm. 
64 
-49 


PEHM13 13 mm. 
64 
-49 


PEHM14 14 mm. 
64 
-51 


PEHM15 15 mm. 
64 
-51 


PEHM16 16 mm. 
64 
-51 


PEHM17 17 mm. 
64 
-56 


PEHM18 18 mm. 
64 
-56 


PEHM19 19 mm. 
64 
-56 


PEHMZO 20 mm. 
64 
-56 


PEHM21 
21 mm. 
64 
-56 


PEHM22 22 mm. 
64 
-56 


PEHM23 23 mm. 
64 
-58 


PEHM24 24 mm. 
64 
-58 


PEHM27 27 mm. 
64 
-73 


PES437 M." A/F 
'65 
-49 


PES500 '/1" A/F 
.. 
65 
-49 


PES525 
'/4" W. §/,6" B.S. 
65 
-49 


PES562 %” A/F 
.. 
65 
-51 


PEs600 
5/M" W. 3%" B.S. 
65 
-51 


PES625 %" A/F 
.. 
65 
-51 


PEs687 "/.6” A/F 
.. 
65 
-56 


PES710 %" W. M." B.S. 
65 
-56 


PES750 
3/4" A/F 
.. 
65 
-56 


PES81Z '%"’ A/F 
.. 
65 
-56 


PES820 M,” W. '/1" B.S. 
65 
-56 


PES875 
TA," A/F 
.. 
65 
-56 


PEs920 
1/1” W. M,” B.S 
65 
-58 


PES937 
'§/,5" A/F 
.. 
65 
-58 


PESM9 
9 mm. 
65 
-49 


PEsM10 10 mm. 
65 
-49 


PESM11 
11 mm. 
65 
-49 


PESM12 12 mm. 
65 
-49 


PESM14 14 mm. 
65 
-51 


PESM16 16 mm. 
65 
-51 


PESM17 17 mm. 
65 
-56 


PESM19 19 mm. 
65 
-56 


PESMZZ 
2.2 mm. 
65 
-56 


PESM24 24 mm. 
65 
-58 
- 


PF91 
Universal Joint 
66 
2-76 


PF97 6” Extension 
66 
2-11 


PFH525 
'/4" W. 5A," B.S. 
66 
WITHDRAWN 


PFH600 
51.” W 3/.” B.S. 
66 
-67 


PFH625 
%" A/F’ 
.. 
66 
-71 


PFH681 
M,” A/F 
.. 
.. 
66 
-73 


PFH710 
%” W. M," B.S. 
.. 
.. 
66 
, 
-73 
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PFH750 
3/," A/F 


PFH812 
'3/.5” A/F 


PFH875 
7/.” A/F 
.. 


PFH920 
'/1” W. %‘" B.S. 


PFH937 
'5/.6” A/F 


PFH1000 1" A/F 
.. 


PFH1010 M," W. 5A" B.S. 
66 
WITHDRAWN 


PFH1062 1%] A/F 
.. 
66 
-98 


PFH110O %” W. ‘My’ B.S. 
66 
1-02 


PFH1125 1%”A/F 
.. 
66 
1-02 


PFH1200 'M,” W. %” B.S. 
66 
1-40 


PFH1250 1'/4” A/F 
.. 
66 
1-40 


PFHM19 19 mm. 
66 
-78 


PFHM23 23 mm. 
66 
-85 


PFHM26 26 mm. 
66 
-85 


PFHM29 29 mm. 
66 
1-02 


PFHM32 32 mm. 
66 
1-40 


PG65 10" Extension 
.. 
68 
3-07 


PG91 
Universal Joint 
68 
5-76 


PG97 6" Extension 
68 
2-84 


PGH750 
3/,” A/F 
68 
2-47 


PGH812 
“A,” A/F 
.. 
68 
2-47 


PGH820 
M6" W. '/2” B.S. 
68 
2-47 


PGH875 
7/.” A/F 
. 
. 
68 
2-47 


PGH920 
'/2" W. %,” B.S. 
68 
2-55 


PGH937 
'%,” A/F 
68 
2-55 


PGH1000 1" A/F 
.. 
68 
2-55 


PGH1010 
%6” W. 5/3” B.S. 
68 
2-55 


PGH1062 
1M6” A/F 
.. 
68 
2-69‘ 


PGH1100 %” W. ‘My’ B.S. 
68 
2-78 


PGH1125 1'/3” A/F 
.. 
68 
2-78 


PGH1187 1%," A/F 
.. 
68 
2-78 


PGH1200 ‘My’ W. 3/,” B.S. 
68 
2-78 


PGH1250 1%” A/F 
.. 
68 
2-78 


PGH1300 3/,” W. M," B.S. 
68 
2-78 


PGH1312 1%,” A/F 
.. 
.. 
68 
2-78 


PGH1375 1%” A/F 
.. 
.. 
68 
2-78 


PGH1390 '%," W. '5/..’’ B.S. 
68 
2-83 


PGH1437 1%,” A/F 
.. 
.. 
68 
2-83 


PGH1480 M,” W. 1" B.S. 
68 
2-83 


PGH1500 1'/2” A/F 
., 
68 
2-83 


PGH1562 1%." A/F 
.. 
68 
2-83 


PGH1625 
15/3” A/F 
.. 
68 
2-85 


PGH1670 1”W.1‘/3” B.S. 
68 
2-85 


PGH1687 1%,” A/F 
.. 
68 
2-85 


PGH1750 13/,” A/F 
.. 
68 
2-85 


PGH1812 1'%6" A/F 
.. 
.. 
68 
3-20 


PGH1860 1'/3" W. 1'/4” B.S. 
.. 
68 
3-20 


PGH1875 17/,” A/F 
.. 
. 
68 
3-31 


PGH1937 1'51,” A/F 
.. 
68 
3-31 
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PGH2000 2" A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
3-78 


PGH2050 1'/.” W. 13/3" B.S.'.. 
.. 
68 
3-89 


PGH2187 2%." A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
4-85 


PGH2220 1%" W. 1'/;” B.S. 
.. 
.. 
68 
5-07 


PGH2250 2'/4” A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
6-07 


PGH2312 25/..”A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
6-20 


PGH2375 23/," A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
7-13 


PGH2410 1'/2" W. 1%" B.S. 
.. 
.. 
68 
7-16 


PGH2500 2'/2” A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
7-25 


PGH2625 25/,” A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
7-25 


PGH2750 23/4" A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
7-82 


PGH2937 2'51"’ A/F 
.. 
.. 
.. 
68 
9-24 


PGH3125 3'/3” A/F 
.. 
.. 
’ 
.. 
68 
9-45 


PGH3150 2" W. 2'/4” B.S. 
.. 
.. 
68 
9-45 


PGHD937 
'5/.5" A/F 
. 
. 
.. 
68 
2-55 


PGHD1100 5/," W. 'M," B.S. 
.. 
68 
2-85 


PGHD1125 1%" A/F 
.. 
.. 
68 
2-85 


PGHD1200 M." W. 3/4” B.S. 
.. 
68 
2-93 


PGHD1300 
3/4" W. 7/." B.S. 
.. 
.. 
68 
3-05 


PGHD1312 1%,” A/F 
.. 
.. 
68 
3-05 


PGHD1480 M," W. 1" B.S. 
.. 
.. 
68 
3-38 


PGHD1500 1'/1” A/F 
.. 
.. 
68 
3-38 


PGHM36 36 mm. 
.. 
.. 
.. 
69 
2-83 


PGHM41 
41 mm. 
.. 
.. 
.. 
69 
2-85 


PGHM46 46 mm. 
.. 
.. 
.. 
69 
3-20 


PGHM50 50 mm. 
.. 
.. 
.. 
69 
3-45 


PGHM55 55 mm. 
.. 
.. 
.. 
69 
4-13 


PGHM60 60 mm. 
.. 
.. 
.. 
69 
7-13 


PH82 8" Extension 
.. 
.. 
.. 
67 
2-20 


PH83 16" Extension 
.. 
.. 
.. 
67 
2-87 


PH91 
Universal Joint 
.. 
.. 
67 
3-85 


PH96 3" Extension 
.. 
.. 
.. 
67 
1-75 


PHH500 
'/2” A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
-95 


PHH562 
’/.5" A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
-95 


PHH625 
%" A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
-95 


PI-IH687 
1%,” A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
-98 


PHH710 
3%” W. M," B.S. 
.. 
.. 
67 
-98 


PHH750 
3/" A/F 
. 
.. 
.. 
67 
-98 


PHH812 
'3/.6" A/F 
. 
67 
-98 


PHH820 
M." W. '/2” B S 
67 
-98 


PHH875 
7 ”A/F 
. 
67 
-98 


PHI-I920 
'/1" W. M," B S 
67 
1-09 


PHH937 
'5/,5” A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
1-09 


Pl-IH1000 1” A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
1-16 


PHH1010 %." W. 5A," B.S. 
.. 
.. 
67 
1-16 


PHH1062 1%,"A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
1-18 


PHH1100 %” W. "/M” B.S. 
.. 
.. 
67 
1-22 


PHH1125 1%”A/F 
.. 
.. 
.. 
67 
1-22 


PHH1187 1%."A/F 
.. 
. 
.. 
67 
1-33 
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PHH1200 ‘My’ W. 3/." B.S. 
67 


PHH1250 1'/4” A/F 
.. 
67 


PHH1300 3/,” W M,” B.S. 
67 


PHH1312 1%.” A/F 
.. 
67 


PHH1375 1%” A/F 
.. 
67 


PHH1437 17.," A/F 
.. 
67 


PHH1480 M," W. 1" BS. 
67 


PHHD1062 1%.” A/F 
.. 
67 


PHHD110D %" W. M." B.S. 
67 


PHHD11251%"A/F 
.. 
67 


PHHD1200 'M.'’ W. 3/,” B.S. 
67 


PHHD1250 1%" A/F 
.. 
67 


PHHD1300 3A" W. M,” B.S. 
.. 
67 


PHHD1312 
15/.5” A/F 
67 


PHHD1480 
7A,” W. 1" B.S. 
67 


PHHM18 18 mm. 
67 


PHHM19 19 mm. 
67 


PHHM20 20 mm. 
67 


PHHM22 22 mm. 
67 
- 


PHHM23 23 mm. 
67 
1-02 


PHHM24 24 mm. 
67 
1-09 


PHHM26 26 mm. 
67 
1-16 


PHHM27 27 mm. 
67 
1-18 


PHHM29 29 mm. 
67 
1-24 


PHHM30 30 mm. 
67 
1-33 


PHHM32 32 mm. 
67 
1-76 


PHHM35 35 mm. 
67 
1-98 


PHHM36 36 mm. 
67 
2-11 


PHHM38 38 mm. 
67 
2-11 


PSB1 
Phillips Screwdriver Bit No. 
1 
.. 
28 
-25 


PSBZ Phillips Screwdriver Bit No. 2 
.. 
28 
-25 


PSB3 Phillips Screwdriver Bit No. 3 
.. 
28 
-25 


PSB4 Phillips Screwdriver Bit No. 4 
.. 
28 
-25 


1PZD Pozidriv Screwdriver Bit No.1 
.. 
28 
-25 


ZPZD Pozidriv Screwdriver Bit No.2 
.. 
28 
-25 


3PZD Pozidriv Screwdriver Bit No.3 
.. 
28 
-25 


4PZD Pozidriv Screwdriver Bit No 4 
.. 
28 
-31 


P8-92—A 
M.” Hex. x %" sq. x 2" 
69 
1-38 


P8—92—D 
I/4" Hex. x '/4" sq. x 2" 
69 
1-09 


P8—92—093 
'/3” Hex. x 3/31" Hex. 
69 
-71 


P8—92—1 25 
M,” Hex. x W’ Hex. 
69 
-76 


P8—92—1 56 
'/4" Hex. x 5/32" Hex. 
69 
-76 


P8—-92-187 
'/4” Hex. x 3}/.6" Hex. 
69 
-76 


P14—96—A 
7/.6” Hex. x %” sq.‘ x 23/,” 
69 
-95 


P14—97—A 
M," Hex. x 3/5” sq. x 5" 
.. 
69 
1-11 


P14—96—E 
M5” Hex. x '/2” sq. x 23/,” 
69 
1-22 


P14—98—E 
7.,” Hex. x '/2” sq. x 12" 
69 
1-22 
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P14—96—1 56 M.” Hex. x 5A,” Hex. 
69 
-73 


P14—96—1 87 M.” Hex. x 3/,6” Hex. 
69 
-73 


P14—96—219 M,” Hex. x M2" Hex. 
69 
-73 


P14—96-250 7,.” Hex. x M," Hex. 
69 
-73 


P14—96—312 7,." Hex. x 51.” Hex. 
69 
-73 


P14—96—375 
M6" Hex. x 3A," Hex. 
69 
-73 


P20—97—E %” Hex. x '/2” sq. x 5" 
69 
1-40 


R1 
Combination Gland Nut Socket 
70 
-35 


R6 Combination Gland Nut Socket 
70 
-76 


2RB2531 
M." x 7.," A/F 
. 
. 
.. 
39 
-35 


2RB3137 
5m" x %” A/F 
.. 
.. 
39 
-36 


ZBB3344 
'/3” x M.” W. 
— x '/4' B.S. 
38 
-36 


2RB3743 
3%” x M." A/F 
. 
. 
. 
. 
39 
-38 


2RB4350 
Mg" x '/2” A/F 
. 
. 
. 
. 
39 
-42 


2RB4452 
%g" X '/4" W. M.” x §/.5" B.S. 
38 
-44 


2RB5056 
'/1" x ’/.5" A/F 
. 
. 
. 
. 
39 
-45 


2RB5260 
Mg” x 7.," W. 51.” x %" B.S. 
38 
-49 


2RB5662 
M." x %” A/F 
.. 
.. 
39 
-56 


2BB5668 
9/.6” x M," A/F 
. 
. 
. 
. 
39 
-60 


2RB5968 
'9/Q1" x M.” A/F 
. 
. 
39 
-60 


ZR B6071 
51." x 3/3" W. 3A” x M," B.S. 
38 
-60 


2RB6268 
5/3” x "A," A/F 
. 
. 
. 
39 
-64 


21136275 
%” x 3/4" A/F 
39 
-65 


2RB6875 
"A." x 3/.” A/F 
. 
. 
. 
. 
39 
-71 


2RB6881 
“A.” x '%." A/F 
. 
. 
39 
-76 


2RB7182 
3/3" x 7/.5" W. M.” x '/1" B.S. 
38 
-76 


2flB7587 
3/." x 7A" A/F 
. 
. 
. 
. 
39 
-76 


2RB7881 
15/3;" x '3/..'’ A/F 
39 
-78 


2RB8187 
'%,” x 
7/.” A/F 
.. 
39 
-98 


2RB8193 
'%,” x Wu” A/F 
.. 
.. 
39 
-98 


2RB8292 
7/.5" x '/2" W. '/1" x %a'' B.S. 
38 
-98 


2RB8793 
"/a" x '%6” A/F 
.. 
.. 
39 
1-09 


2RB92101 
'/1” x %,” W. 9A.” x %” B.S. 
38 
1-13 


ZR B921 1 0 
'/;” x %" W. M." x 'M.'' B.S. 
38 
1 -20 


2RB93100 
'%4” x 1" A/F 
.. 
.. 
39 
1-20 


2RB101110 
9/.6” x%” W. %”x M.” B.S. 
38 
1-49 


2RBM2528 25 x 28 mm. 
39 
1-96 


2RBM2730 27 x 30 mm. 
39 
2-04 


2|-'|BM2732 27 x 32 mm. 
39 
2-20 


2RBM3032 30 x 32 mm. 
39 
2-31 


2RBM3236 32 x 36 mm. 
39 
2-84 


2RBM3641 
36 x 41 mm. 
39 
4-13 


ZRBM4146 41 x 46 mm. 
39 
4-60 


GRB3344 '/3" x 94.” W. — x M.” B.S. 
.. 
37 
-33 


61133743 3/3” x M.” A/ F 
. 
. 
. 
. 
37 
-33 


6RB4350 
7/.5” x '/1” A/F 
. 
. 
. 
. 
37 
-35 


GRB4-452 Vu” x M,” W.‘/4" x §/.6" B.S. 
. 
. 
37 
-35 


6RB5056 '/2” x %." A/F 
. 
. 
. 
37 
-36 


Page 24 
109/1PL/H 
«moz- 



Tool No. and Description 


6RB5260 
M,” x 5A6” W. %,” x %” B.S. 
.. 
37 
-36 


6RB5662 
%6” x %" A/F 
. 
. 
. 
. 
37 
-42 


6RB6071 
7.,” x 3A," W. 3%," x M6” B.S. 
.. 
37 
-47 


6|-'lB6268 %" x M," A/F 
.. 
.. 
37 
-47 


6RB6275 %" x 3/," A/F 
37 
-49 


6RB6875 "A," x 3/4" A/F 
., 
.1 
37 
-49 


6RB7182 %” x M," W. M,” x '/2” B.S. 
.. 
37 
-53 


6RBM78 
7 x 8 mm. 
37 
-33 


GRBM89 
8 x 9 mm. 
37 
-33 


6RBM810 
8 x 10 mm. 
37 
-35 


6RBM1011 
10 x 11 mm. 
37 
-35 


GRBM1113 
11 x 13 mm. 
37 
-36 


6RBM1213 12 x 13 mm. 
37 
-36 


6RBM1317 13 x 17 mm. 
37 
-47 


6RBM1415 14 x 15 mm. 
37 
-42 


BRBM1617 16 x 17 mm. 
37 
-47 


BRBM1719 17 x19 mm. 
37 
-51 


6RBM1819 18 x19 mm. 
37 
-51 


9RBM67 
6 x 7 mm. 
39 
-35 


9RBM78 
7 x 8 mm. 
39 
-35 


9RBM89 
8 x 9 mm. 
39 
-36 


9RBM810 
8 x 10 mm. 
39 
-36 


9RBM1011 
10 x 11 mm. 
39 
-38 


9RBM1113 11x13 mm. 
39 
-42 


9RBM1213 12 x 13 mm. 
39 
-44 


SRBM1317 13 x 17 mm. 
39 
-56 


9RBM1415 14 x15 mm. 
39 
-55 


9RBM1617 16 x 17 mm. 
39 
-60 


9RBM1719 17 x 19 mm. 
39 
-75 


9RBM1819 18 x19 mm. 
39 
-75 


9RBM1922 19 x 22 mm. 
39 
-87 


9RBM2022 20 x 22 mm. 
39 
-95 


9RBM2123 
21 x 23 mm. 
39 
-98 


9RBM2224 22 x 24 mm. 
39 
1-11 


9RBM2426 24 x 26 mm. 
39 
1-20 


9RBM2427 24 x 27 mm. 
39 
1-49 


RH1821 
M.” x 7/,1” A/F 
42 
-33 


RH1922 6 x 5 B.A. 
.. 
42 
-33 


RH2023 
"/54" x '5/64" A/F 
42 
-33 


RH2428 4 x 3 B.A. 
.. 
42 
-33 


RH2432 4 x 2 B.A. 
.. 
42 
-33 


RH2528 
M,” x %z" A/F 
42 
-33 


RH2531 
'/4" x %," A/F 
42 
-36 


RH3134 %," x '%;” A/F 
42 
-42 


RH3236 2 x1 B.A. 
. 
42 
-42 


RH3341 
M," W. x 0 BA. 
42 
-42 


RHM45 
4 x 5 mm. 
.. 
42 
-33 


RHM555 5 x 5-5 mm. 
42 
-33 


RHM56 
5x6mm. 
.. 
42 
-33 
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{-2 


RHM78 
7 x 8 mm. 
.. 
.. 
.v. 
42 
-42 


RHM910 9x10 mm. 
.. 
.. 
42 
-42 


RJ248 
4 B.A. 
.. 
.. 
.. 
48 
-36 


RJ250 
'/1” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-36 


RJ312 
Fm” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-40 


RJ324 
2 B.A. 
.. 
.. 
.. 
48 
-40 


RJ338 
'/3" W. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-40 


RJ344 
'%2” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-40 


RJ375 
%" A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-40 


RJ413 
0 B.A. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-40 


RJ437 
7/,6” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-40 


RJ445 
3A5” W. '/4" B.S. 
.. 
. 
. 
48 
-40 


RJ500 
I/1" A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-45 


RJ525 
M," W. 7.6” B.S. 
.. 
.. 
48 
-45 


RJ562 
9/.6" A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-47 


RJ600 
%,” W. 3/3" B.S. 
. 
. 
.. 
48 
-53 


RJ625 
5/," A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-55 


RJ687 
Wu” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-62 


RJ710 
-‘*/," W. M,” B.S. 
. 
. 
. 
. 
48 
‘ 
-67 


RJ750 
3/,” A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
-78 


RJ812 
'3/,5" A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
-91 


RJ820 
M,” W. '/1" B.S. 
.. 
.. 
48 
-91 


RJ875 
7." A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
1-04 


RJ920 
|/,’' W. M,” B.S. 
.. 
.. 
48 
1-18 


RJ937 
'%.” A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
1 -18 


RJ1000 1" A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
1-31 


RJ1010 M," W. 5/3" B.S. 
.. 
.. 
48 
1-40 


RJ1062 1'.,” A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
1-44 


RJ1100 %" W. "/.5” B.S. 
.. 
.. 
48 
1-96 


RJ1125 1%"A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
1-96 


RJ1200 M," W 3/." B.S. 
.. 
.. 
48 
2-25 


RJ1250 1'/4" A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
2-49 


RJ1300 
3%" W. 7A," B.S. 
. 
. 
. 
. 
48 
2-65 


RJ1312 1%," A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
2-65 


RJ1375 13/," A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
3-44 


RJ1437 
17/.5" A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
3-58 


RJ1480 M,” W. 1" B.S. 
.. 
.. 
48 
3-80 


RJ1500 1'/2" A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
3-85 


RJ1625 1%" A/F 
.. 
.. 
.. 
48 
4-40 


RJM6 
6 mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-36 


RJM7 
7 mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-40 


RJM8 
8 mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-40 


RJ M9 
9 mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-40 


RJM10 10mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-40 


RJM11 
11 mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-40 


RJM12 12mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-42 


RJM13 13mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-45 


RJM14 14mm. 
.. 
.. 
.. 
49 
-47 


RJM15 15 mm. 
., 
.. 
.. 
49 
-53 


RJM16 16 mm. 
.2 
—.-. 
.. 
49 
-55 


RJM17 17 mm. 
.. 
-62 
. 
. 
. 
. 
49 


$337.33.. 
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RJM18 18 mm. 
49 
-67 


RJM19 19 mm. 
49 
-78 


RJM20 20 mm. 
49 
-85 


RJM21 
21 mm. 
49 
-91 


RJM22 22 mm. 
49 
1-04 


RJM23 23 mm.‘ 
49 
1-13 


RJM24 24 mm. 
49 
1-18 


RJM25 25 mm. 
49 
1-31 


RJM26 26 mm. 
49 
1-40 


RJM27 27 mm. 
49 
1-44 


RJM28 28 mm. 
49 
1-96 


RJM30 30 mm. 
49 
2-25 


RJM32 32 mm. 
49 
2-49 


RJM36 36 mm. 
49 
3-58 


RJM41 
41 mm. 
49 
4-40 


RJQ250 '/;" A/F 
49 
-40 


RJQ312 
5A.” A/F 
49 
-44 


RJQ375 
3/3" A/F 
49 
-45 


RJQ437 M,” A/F 
49 
-51 


RJQ500 '/2” A/F 
49 
-56 


RK/A45 
Repair Kit 
78 
1-15 


BK/A74 
Repair Kit 
78 
1-16 


RK/D74 
Repair Kit 
78 
1-00 


RK/E73 
Repair Kit 
78 
2-09 


RK/E74 
Repair Kit 
78 
1-35 


RK/H73 
Repair Kit 
78 
2-75 


RK/H74 
Repair Kit 
78 
2-35 


RK/304 
Repair Kit 
77 
-24 


RK/304C 
Repair Kit 
77 
-35 


RK/306 
Repair Kit 
77 
-29 


BK/306C 
Repair Kit 
77 
-42 


RK/308 
Repair Kit 
77 
-33 


RK/308C 
Repair Kit 
77 
-45 


RK/310 
Repair Kit 
77 
-40 


RK/310C 
Repair Kit 
77 
-53 


RK/312 
Repair Kit 
77 
-42 


RK/312C 
Repair Kit 
77 
-60 


RK/315 
Repair Kit 
77 
-53 


RK/318 
Repair Kit 
77 
-71 


SB3344 
M,” x %6” W. 
— x M," B.S. 
.. 
51 
1-51 


SB3743 
" x 7/.5" A/F 
. 
51 
1-56 


885056 
'/2’’ x %¢” A/F 
.. 
.. 
51 
2-04 


SB5260 
'/4" x 5/.6” W. %,” x %” B.S. 
.. 
51 
2-04 


SB6268 
5/3” x M5" A/F 
.. 
.. 
51 
2-53 


SB7182 
3/3” x M,” W.%4” x '/2” B.S. 
.. 
51 
2-71 


SB7587 
3/.” x 7A,” A/F 
.. 
51 
2-85 


SB8193 
'%.” x '%6” A/F 
.. 
.. 
51 
2-98 


SB92101 
'A” x 9/.5" W. %6” x%” B.S. 
.. 
51 
3-36 
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SBM89 
8 x 9 mm. 
51 
1-51 


SBM1011 10x11 mm. 
51 
1-71 


SBM1213 12x13 mm. 
51 
1-91 


SBM1415 14 X 15 mm. 
51 
2-04 


SBM1617 16 x 17 mm. 
51 
2-53 


SBM1819 18 x19 mm. 
51 
2-64 


SBM2022 20 x 22 mm. 
51 
2-87 


SBM2123 
21 x 23 mm. 
51 
2-98 


SBM2427 24 x 27 mm. 
51 
3-36 


50A Set 
3/.” Square Drive 
24 
25-33 


51A Set 
3/," Square Drive 
24 
37-80 


52A Set 
3A" Square Drive 
24 
24-90 


53A Set 
3/,” Square Drive 
24 
32-12 


55A Set 
3/4” Square Drive 
24 
40-42 


56A Set 
3/4" Square Drive 
24 
40-66 


57A Set 
3/4” Square Drive 
24 
57-27 


58A Set 
3/,” Square Drive 
24 
28-04 


593 Set 
3/4” Square Drive 
24 
53-40 


60 Set '/4” Square Drive 
8 
5-62 


63 Set 
M.” Square Drive 
8 
13-22 


64 Set '/4” Square Drive 
8 
5-84 


65 Set '/4” Square Drive 
8 
6-04 


69 Set '/1” Square Drive 
8 
7-09 


77A Set 
7/3" Square Drive 
13 
21-91 


793 Set 
3%" Square Drive 
13 
17-34 


80A Set 3/3" Square Drive 
13 
18-85 


81A Set 
3/3" Square Drive 
13 
16-00 


82A Set 
3/3" Square Drive 
13 
15-51 


83A Set %” Square Drive 
12 
1-62 


84A Set 
3/3" Square Drive 
12 
8-13 


85A Set 
3/3” Square Drive 
12 
8-38 


86A Set %” Square Drive 
12 
8-87 


863 Set %" Square Drive 
12 
9-78 


87B Set %" Square Drive 
12 
9-29 


883 Set 
3/3” Square Drive 
12 
10-09 


90A Set '/2” Square Drive 
19 
11-22 


91A Set '/2" Square Drive 
19 
12-98 


93B Set '/2" Square Drive 
19 
13-22 


94A Set '/1" Square Drive 
19 
11-74 


953 Set '/1” Square Drive 
19 
11-78 


963 Set '/2” Square Drive 
19 
15-16 


960 Set '/1" Square Drive 
19 
13-34 


97B Set '/2” Square Drive 
19 
12-38 


988 Set '/2" Square Drive 
19 
13-65 


1008 Set '/1" Square Drive 
.. 
20 
26-20 


1013 Set '/2" Square Drive 
.. 
20 
19-58 


1028 Set '/2" Square Drive 
.. 
21-42 
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1038 Set 
'/2" Square Drive 
.. 


1058 Set '/2” Square Drive 
.. 


1068 Set '/2" Square Drive 
.. 


107B Set '/2” Square Drive 
.. 


1088 Set '/1” Square Drive 
.. 


1093 Set 
'/1” Square Drive 
.. 


110B Set l/2” Square Drive 
.. 


111B Set 
'/1” Square Drive 
.. 


112B Set 
'/2” Square Drive 
.. 


113B Set 
'/2" Square Drive 
IA 


114 
116 


Set 
M,” Square Drive 
.. 


Set 
V4" Square Drive 


123A Set %” Square Drive 
.. 


124A Set 
3A," Square Drive 
.. 


125A Set 
3/3” Square Drive 
.. 


126A Set 
'/1" Square Drive 
.. 


127A Set '/2" Square Drive 
.. 


128A Set 
'/1" Square Drive 
.. 


140C Set 
'/2” Square Drive 
.. 


141B Set 
'/2” Square Drive 
.. 


143D Set '/2” Square Drive 
.. 


144A Set 
'/2” Square Drive 
.. 


145C Set '/2" Square Drive 
.. 


146A Set '/1” Square Drive 
.. 


151 


174 
175 
176 


195 


204 
21 2 
21 6 
21 7 
21 9 
220 
221 
222 
225 
226 


240 
241 
242 
243 
244 


Set Refrigeration Service Set 


Set 1" Square Drive 
Set 1" Square Drive 
Set 1" Square Drive 


Cylinder Head Nut Wrench 


Cylinder Head Nut Wrench 
Brake Adjusting Wrench 
.. 


Brake Adjusting Wrench 
.. 


Brake Bleeding Wrench 
.. 


Pry Bar (per pair) 
.. 


Diesel Pipe Nut Wrench 
.. 


Diesel Pipe Nut Wrench 
.. 


Brake Adjusting Wrench 
.. 


Splined Socket 
.. 


Splined Socket 
.. 


Mechanic's Toolkit 
Mechanic's Toolkit 
Mechanic's Toolkit 
Mechanic's Toolkit 
Maintenance Toolkit 


27-38 
29-40 
32-70 
36-58 
41 -89 
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245 Maintenance Toolkit 
31 
44-71 


246 Maintenance Toolkit 
31 
51-98 


304 
Adjustable Wrench 
77 
-84 


304!) Adjustable Wrench 
77 
1 -15 


306 
Adjustable Wrench 
77 
1 -02 


3060 Adjustable Wrench 
77 
1 -31 


308 
Adjustable Wrench 
77 
1 -25 


3086 Adjustable Wrench 
77 
1-51 


310 
Adjustable Wrench 
77 
1 -58 


310C Adjustable Wrench 
77 
2-00 


312 
Adjustable Wrench 
77 
2-1 5 


3126 Adjustable Wrench 
77 
2-65 


31 5 
Adjustable Wrench 
77 
3-35 


318 
Adjustable Wrench 
. 
. 
. 
. 
77 
4-75 


384 
Wheel Nut Wrenches (all sizes) 
53 
3-07 


386 
Wheel Nut Wrench 
53 
3-67 


390/3 
Capstan Wheel Nut Set 
53 
12-51 


390/3 
Spare Arms (all sizes) 
53 
1-73 


391/3 
Capstan Wheel Nut Set 
53 
1 12-51 


391/3 
Spare Arms (all sizes) 
53 
1-73 


392 
Ouadrench 
52 
1-91 


393 
Quadrench 
52 
1 -91 


41 5/4 
Electrician's Screwdriver 4" 
. 
. 
72 
-24 


415/6 
Electrician's Screwdriver 6" 
. 
. 
72 
-27 


415/8 
Electrician's Screwdriver 8" 
. 
. 
72 
-31 


417/4 
Engineer's Screwdriver 4" 
72 
-38 


417/6 
Engineer's Screwdriver 6" 
72 
-42 


417/8 
Engineer's Screwdriver 8" 
. 
72 
-60 


417/10 
Engineer's Screwdriver 10" 
. 
. 
72 
-65 


417/12 
Engineer's Screwdriver 12" 
. 
. 
72 
-73 


419 
Chubby Screwdriver 
72 
-44 


421 
Pocket Screwdriver 
. 
. 
. 
. 
72 
-13 


422/6 
Square Blade Screwdriver 6" 
72 
-56 


422/8 
Square Blade Screwdriver 8" 
72 
-65 


422/12 
Square Blade Screwdriver 12" 
72 
-95 


423/P1 
Phillips Screwdriver No. 
1 
72 
-31 


423/P2 Phillips Screwdriver No. 2 
72 
-44 


423/P3 Phillips Screwdriver No. 3 
72 
-56 


423/P4 Phillips Screwdriver No. 4 
72 
-78 


424/P1 
Phillips Chubby No. 
1 
72 
-38 


424/P2 Phillips Chubby No. 2 
72 
-44 


425/1 
Pozidriv Screwdriver No. 
1 
72 
-36 


425/2 
Pozidriv Screwdriver No. 2 
. 
. 
72 
-49 


425/3 
Pozidriv Screwdriver No. 3 
. 
72 
-67 


425/4 
Pozidriv Screwdriver No. 4 
72 
-96 


426/1 
Pozidriv Chubby No. 
1 
72 
-45 


426/2 
Pozidriv Chubby No. 2 
72 
-51 


4466 
Universal Service Set 
35 
219-25 


447D 
Universal Service Set 
. 
. 
34 
165-88 
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Tool No. and Description 


4976 
Tractor Service Set 


4986 
Tractor Service Set 


4990 
Tractor Service Set 


555 
Cantilever Toolbox 


556 
Cantilever Toolbox 


567 
Chassis 


569 
Chassis 
. 
. 


578 
Universal Pliers 9'/1” 


683/8 
Plastic Head Mallet 8 oz. 
- 


683/12 
Plastic Head Mallet 12 oz. 
.. 
73 
1-27 


683/8H 
Spare End 
73 
-15 


683/12H 
Spare End 
73 
-16 


875/3L Hub Extractor 
74 
12-11 


875/4L Hub Extractor 
74 
13-48 


875/5L Hub Extractor 
74 
14-86 


875 
Additional Legs 
74 
1-49 


900 Owner Driver Toolkit 
36 
4-00 


901 
Owner Driver Toolkit 
36 
4-00 


1077 
Rear ‘U’ Bolt Nut Wrench 
76 
1-82 


1580A %,” x 3/4" A/F 
52 
1-35 


1580C %" x '%6” A/F 
.. 
52 
1-29 


1581 
3A5” x '/4" W. M,” x %." B.S. 
52 
1-18 


1582 
M,” x %6" W. %,” x %" B.S 
52 
1-25 


1583 
%," x 3%,” W. 3%," x M,” B.S. 
52 
1-29 


1584 
3/5" x 7.,” W. M," x '/2’’ B.S. 
52 
1-45 


1585 
M," x 1/1” W. '/2” x %5” B.S. 
52 
1-53 


1585 
7/.6" x l/1" A/F 
.. 
52 
1 -18 


1587 
'/2” x %6” A/F 
52 
1-22 


1588 
%6” x 5/3” A/F 
.. 
52 
1 -25 


1589 
3%” x 3/." A/F 
.. 
52 
1-44 


2350 Set %" Square Drive 
29 
6-15 


2351 Set 
3/3” Square Drive 
29 
7-44 


2352 Set 
3/3” Square Drive 
29 
10-80 


2353 Set '/2" Square Drive 
29 
9-84 


2354 Set 
'/2” Square Drive 
29 
11-89 


2355 Set 
'/2” Square Drive 
29 
17-98 


24063 Set 6—Bihex. 
Rings, %"—1%” 


A/F (15"’ Offset) 
40 
8-20 


2407B Set 7—Bihex. Rings, %"—3A” W. 


A/F (15° Offset) 
40 
10-00 


2410 Set 
4—Hex. Rings, 6-0 B.A. 
42 
1-58 


2411 Set 
4~Hex. Rings,4—10mm. 
42 
1-58 


2412 Set 
4—Hex. 
Rings, 
%6”—'V,2” 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
42 
1 -49 


2416 Set 
Set of3 Hook Wrenches 
.. 
74 
3-88 
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Page 
Price 


No. 
Each 


E 


24183 Set 8-Bihex. Rings, %,''-1'/;'’ 


A/F 
.. 
.. 
.. 
38 
11-71 


2421B Set 5-Bihex. Rings, 7-27 mm. 
38 
3-65 


24223 Set 6—Bihex. Rings, ‘/4"—1”A/F 
38 
3-78 


2425B Set 6-2J 0/Jaw, '/."—1”A/F 
45 
3-11 


24263 Set 7—2J O/Jaw, %"’-3/(‘A/F 
45 
2-95 


24273 Set 12—2JM O/Jaw, 6-32 mm. 
45 
7-45 


24283 Set 7—2JM O/Jaw, 6-1 9 mm. 
45 
2-80 


24293 Set 6-2JM O/Jaw, 7-32 mm. 
45 
4-11 


24403 Set 9-2.1 0/Jaw, W’--‘-/4” W. 
44 
6-24 


2441 B Set 4-2J O/Jaw, 'A;’’- ’/.6’’ W. 
44 
2-20 


24423 Set 10—2J 
O/Jaw, 
%"—1'/." 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
45 
6-18 


2446B Qet 7—2J O/Jaw, %”- 9/.5” W. 
44 
3-75 


24473 Set 7—2J O/Jaw,%”—1'/4”A/F 
45 
4-82 


24513 Set 4—_Bihex. 
Rings, 
'A;’'- %5" 


W. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
38 
2-75 


24523 Set 11—Bihex. Rings, 
7.,"-1" 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
38 
7-27 


2453B Set 9-Bihex. Rings, 'A;’’—%’’ W. 
38 
8-67 


24543 Set 10—Bihex. Rings, 6-26 mm. 
38 
6-55 


24553 Set 7—Bihex. Rings, 6-19 mm. 
38 
3-42 


24563 Set 7—Bihex. 
Rings, 
'A,’'- %” 


W. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
38 
4-76 


24588 Set 7—Bihex. Rings, 
%.”—'%." 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
38 
4-64 


24593 Set 6—Bihex. 
Rings, 
-‘-/3"—1'/3” 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
38 
5-22 


24608 Set 4-6J 0/Jaw, 'A,’’— %5'' W. 
46 
1-95 


2461 B Set 
7—6J 0/Jaw, '/,,"— V.,” W. 
46 
3-31 


24628 Set 4-6J O/Jaw, 7.5"-7A,”A/F 
46 
1-71 


24633 Set 7-6J 
0/Jaw, 
M.”-'%6" 


A/F 
.. 
.. 
.. 
46 
3-27 


24643 Set 
7—6J 
O/Jaw, 
%'’-1 M,” 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
46 
3-71 


24653 Set 5—6JM O/Jaw, 10-19 mm. 
46 
1-69 


24663 Set 9—6JM O/Jaw, 8-25 mm. 
46 
4-20 


2467B Set 4—6JM O/Jaw, 8-24 mm. 
46 
1-75 


24683 Set 
5—6J 0/Jaw, '/,"- 7/I." W. 
46 
1-76 


24693 Set 5-6J 0/Jaw,%”—3/."A/F 
46 
1-62 


2470 Set 
9-3J O/Jaw, %'’-3/4'’ W. 
50 
3-80 


2471 Set 
6—3J O/Jaw, '/3”-'/1"W. 
50 
1-58 


2472 Set 
4-3J O/Jaw, 'A,’’— ’/.5’’ W. 
50 
1-20 


2473 Set 
10-3J 
O/Jaw, 
%”-1%" 


A/F 
.. 
.. 
., 
50 
3-60 


2474 Set 
5-3J O/Jaw, M.”-1"A/F 
50 
1-56 


2475 Set 
11-3JM 0/Jaw, 8-32 mm. 
50 
4-20 


2476 Set 
7—3JM O/Jaw, 8-22 mm. 
50 
1-65 


2477 Set 
5—3JM 0/Jaw,8-17 mm. 
50 
-98 


2478 Set 
5—3J 
O/Jaw, 
VM"-1'/3" 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
50 
1 -69 


F2479 Set 
4-3J O/Jaw,%”-"/3”A/F 
50 
1-02 


2486 Set 
6-5J O/Jaw,11-O B.A. 
.. 
43 
1-47 
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2487 Set 
3—5J O/Jaw, 10-0 B.A. 
.. 


2489 Set 
4-SJ 
O/Jaw, 
%"’— M6” 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 


2490 Set 
3—5JM O/Jaw, 3-2-8 mm. 


2491C Set 8—AD 
Sockets, 
%”—'%," 


A/F 
. 
. 
. 
. 
, 
. 


24926 Set 8—ED 
Sockets, 
%6”—1" 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


24963 Set 6-AB 
Sockets, 
'/3"- M," 


24988 Set 7—AHM/ABM Sockets, 7- 


19 mm. 
, 
. 
. 
. 


24998 Set 10-EBM 
Sockets, 10-32 


mm. 
, 
. 
, 
. 
. 
. 


2500 Set 
3—Mini~Rings, 'A,''- %5" W. 
37 
1-22 


2501R Set 5-Mini-Rings, %”- Ms" W. 
37 
2-18 


2502 Set 
3-Mini-Rings, 
7/,,”—3/.” 


A/F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
37 
1-25 


2503R Set 6—Mini-Rings,%"-%."A/F 
37 
2-58 


2504 Set 
3-Mini—Rings,8-19mm. 
37 
1-22 


2505 Set 
3—Mini-Rings, 12-17 mm. 
37 
1-25 


2506R Set 6—Mini-Rings,8-19mm. 
37 
2-58 


2530!! Set 4-SB Series, 'A;’’- M," W. 
51 
10-02 


2531 R Set 
5—SB Series, 3/8"-'5/.6" A/F 
51 
12-36 


2532R Set 6-SBM Series, 8-19 mm. 
51 
12-73 


2533R Set 9—SBM Series, 8-27 mm. 
51 
22-04 


2630B Set 4-RJ Series, 4-0 B.A. 
AI 
49 
1-65 


26313 Set 6-RJ 
Series, '/3”-M." W. 
49 
3-36 


26323 Set 11-RJ Series, %,’’-7/.'' W. 
49 
16-22 


2633!! Set 4—RJ Series, '/,"—7A6” A/F 
49 
1-65 


26343 Set 6—RJ Series, %‘’'-3/,’' A/F 
49 
3-27 


2635B Set 14—RJ Series,%”-1'/."A/F 
49 
14-00 


2636B Set 17-RJ Series, '/1”-15/a”A/F 
49 
31-13 


2637R Set 4—RJM Series, 6-9 mm. 
. 
. 
49 
1-64 


26383 Set 6-RJM Series, 10-22 mm. 
49 
3-73 


26393 Set 12—RJM Series, 8-19 mm. 
49 
6-09 


26403 Set 19-RJM Series, 6-24 mm. 
49 
11-95 


26418 Set 23—RJMSeries,10-41 mm. 
49 
29-24 


26428 Set 7—RJM Series, 7-19 mm. 
49 
3-45 


26438 Set 14-RJM Series, 7-41 mm. 
49 
19-84 


2770 Socket Merchandiser 
84 
45-27 


2771 
Socket Merchandiser 
84 
61-18 


2785 Socket Merchandiser 
84 
42-44 


2789 Screwdriver Merchandiser 
85 
33-65 


2792 Socket Merchandiser 
84 
52-75 


2793 Socket Merchandiser 
84 
81-49 


2794 Socket Merchandiser 
84 
52-53 


3000 Strap Wrench 
. 
. 
. 
. 
74 
1-38 


3010/A Merchandiser Panel 
., 
79 
32-55 


3011/A Merchandiser Panel 
.. 
79 
29-91 
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12 


3012/A Merchandiser Panel 
.. 
79 
27-91 


3013/A Merchandiser Panel 
.. 
79 
19-00 


3014/A Merchandiser Panel 
.. 
79 
17-45 


3015/A Merchandiser Panel 
.. 
79 
17-09 


3016 
Merchandiser Panel 
.. 
79 
48-09 


3020 
Merchandiser Cabinet 
83 
345-45 


3020/A Socket Merchandiser 
83 
24-73 


3020/E 
Socket Merchandiser 
83 
56-91 


3021 
Merchandiser Panel 
.. 
81 
113-56 


3022 
Merchandiser Panel 
.. 
81 
78-73 


3023 
Merchandiser Panel 
.. 
85 
43-09 


3024 
Merchandiser Panel 
.. 
85 
34-18 


3150 3/.”—2” Capacity 
74 
-95 


3151 
1 '/,”—3" Capacity 
74 
1 -31 


3152 
2”——43/4” Capacity 
74 
1-62 


4004 %,” W. '/4” B.S. 
40 
-58 


4007 
M,” W. 91,” B.S. 
40 
-67 


4011 
51.” W. 3/.” B.S. 
40 
-69 


4015 3/." W. M.” B.S. 
‘ 40 
-87 


4020 M,” W. '/2” B.S. 
40 
1 -02 


4024 V,” W. %5" B.S. 
40 
1-18 


4226 “A,” x 1%” A/F 
39 
1 -76 


4227 1" x 1%." A/F 
.. 
.. 
39 
1-96 


4229 
9A," x M,” W. 75” x 3/4" B.S. 
38 
2-04 


4230 
1 M." x 1 M,” A/F 
. 
. 
39 
2-00 


4231 
1%,” x 1%" A/F 
. 
. 
39 
2-20 


4232 %" x 3/1" W. M," x 7/." B.S. 
38 
2-25 


4233 
1 M,” x 1%" A/F 
. 
. 
39 
2-31 


4234 M,” x 1 M,” A/F 
. 
. 
39 
1-76 


4235 %” x M." W. M,” x 3/4" B.S. 
38 
2-20 


4236 “A.” x 3A” W. 3/.” x M,” B.S. 
38 
2-42 


4237 1%” x 1%4” A/F 
.. 
.. 
39 
2-84 


4238 M." X Wu" W. 3/4” x '%,” B.S. 
. 
. 
38 
2-64 


4240 3/4" x 7/.” W. 7/3” x 1" B.S. 
38 
2-84 


4241 
1%,” x 1'/2” A/F 
. 
39 
3-00 


4245 1%" x 
1 '%g'’ A/F 
. 
. 
39 
4-60 


4246 
'%6” x M,” W. W." x 1" B.S. 
38 
3-07 


4250 M,” x 1” W. 1'’ x1'/,;” B.S. 
38 
4-13 


4260 1" x 1'/,’’ W. 1%" x 1'/4" B.S. 
38 
4-60 


4301 
M," x V.," W. 
— x M." B.S. 
41 
1-02 


4302 %” x M." A/F 
. 
. 
. 
. 
41 
1 -05 


4305 '/2" x %5" A/F 
.. 
.. 
41 
1-27 


4307 '/4” x 7.,” W. §’.,” x 3/.” B.S. 
41 
1-29 


4313 %” x M,” A/F 
.. 
_ 
.. 
41 
1-49 


4315 
3%” x M." W. M." x '/1” B.S. 
41 
1-73 


4317 3/4”x7A” A/F 
.. 
.. 
41 
1-76 


4320 M," x '/2” W. '/2" x M,” B.S. 
41 
1-80 


4324 '/1” x 5/.” W. %g” x Iy.." B.S. 
41 
2-31 


4325 
'51.” x 1” A/F 
. 
. 
. 
. 
2-27 
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4326 
4328 
4329 
4334 
4336 


4500 
4501 
4502 
4503 
4505 
4507 
4510 
4513 
4515 
4517 
4520 
4525 
4528 
4530 
4536 


4703 
4707 
4709 
4712 
4715 


8000 
8104 


1"x1I/,"A/F 
.. 
.. 
9/“II x 5/all W. slall X |M‘lI B.S. 
W" x n/.." w. 5/3" x 3/," B.S. 
%/I X “A61: W. lyuu X V4" 
|%‘uX yqnvv-ygrx vgyals. 


5A." x 3/," A/F 
.. 
.. 


I/," x In." w. 
—— x I/4" B.S. 


3/3" x M." A/F 
my x I/," A/F 
.. 
.. 


I/," x m” A/F 
.. 
.. 


I/." x 5/.6" w. W" x 3/." B.S. 
W" x 3/," w. 3/," x 1/.6" B.S. 
5/," x M." A/F 
.. 
.. 


3/," x 7/.." w. 7/.5" x I/," B.S. 
3/4"x7/."A/F 
.. 
.. 


X\;.FI/2" x W 3.3. 


M 
X 
. 
. 
. 
. 


M," x 5/," w. 5/," x In." B.S. 
1%," x 1|/3" A/F 
.. 


ix." x 3/4" w. 3/." x 1/." B.S. 


M." x I/,"' A/F 
.. 
.. 


I/," x s/.." w. %." x 3/," B.S. 
W" x 5/," A/F 
. 
. 
. 


%"x3/."A/F 
.. 
.. 


3/," x 1/.." w. 7/." x I/," B.S. 
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